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PRESUPUESTO NACIONAI 
Increméntase. 



■■. | Art. 8»-— Se faculta al Poder Ejecutivo» a arbitrar los créditos lega 
Jfes necesarios para la instalación y sostenimiento de la Diócesis cuya erec 
ción se reconoce. 

Art, 4? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de 
| Registro Oficial y archívese. -^ 

ONGANIA. 

Joan B. Martín.' 



Buenos Aires, 17 de noviembre de 1969. 



Excelentísimo señor Presidente ' 

de la Nación : 

'J'BNGO el honor de dirigirme al Primer Magistrado sometiendo a 

su consideración el proyecto de ley adjunto que permite atender 

diversos requerí mi en tos de los servicios del Estado. - p 

La necesidad de su dietado surge como única consecuencia de 

tener que contar con crédito legal sificiente para -imputar las 

._'.. erogaciones que se dispongan, toda vez que paralelamente se 

_ r , extremarán las .medidas que las circunstancias aconsejen para 

, mantener el resultado, financiero preventivo reflejado en el ar- 

; :"" . .-: tículo 3 9 de la citaoV Ley 18.031.,. : . . 

Dios guarde a Vuestra, Excelencia. 



José M. Dagnino Pastore. 
Luis B. Mey. 

LEY N« 18.450 
Bs, As., 17(11)69 

£N uso de las atribuciones conferMns por el artículo 5^ del Esta- 
tuto de la Revolución Argentina, 

xvl Presidente be la Nación 
Abgentina Sanciona y Proaiulc/ 
con Fuerza de Ley; 

Artículo 19 — Increméntase en la suma de tres mil millones de pesos 
moneda nacional (tn$n. 3.000.000.—) las autorizaciones presupuestarias 
de la Jurisdicción 91 — Obligaciones a cargo del Tesoro, Sección — 
Erogaciones Corrientes, Inciso 33 — al Sector Privado, de la Ley 18.031 
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el eiorcicio 
de 1969. - .. 

Art. 2' — Coniuníouese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. > - 

ONGANL 
; José M. Dagnino Pastore. 



CULTO 

Reconócese la erección de la Diócesis de San Justo. 

; . . . ..- . ...;' Buenos .Aires, 17 de-noviembre.de 1969. " 

excelentísimo señor Presidente' ' ' * 

¡|; - 'JTBNQQ el honor 'de. elevar a consideración del "Excelentísimo 
f ■ ..., señor Presidente, el¡ adjunto 'proyecto de "íey por .etique se procede 
'• ;.. al reconocimiento deja erección de ta nueva Diócesis de San 
• Justo, dispuesta portel Santo Padre, el Papa Paulo" Vi con techa 

21 de julio de 1969. " • ' 

Como el acto que se propicia resulta imprescindible para, ase-, 
gurar los efectos administrativos de la erección de referencia 
'. : ■ r contar con los fondos. necesarios para, su instalación y soste- 

; ,-i ■. ' nimiento, así colho' támbicíi para proceder a rectificar las actua- ! 
j. :'. les : jurisdicciones! y! límites -de las Diócesis de Lomaste Zamora! 
;* y Morón, que resultan afectadas por la erección desque se trata ¡I 

l me permito recomendar su sanción, en la inteligencia de que la¡ 

erección que se reconocería :sido efectuada previo- cumplimiento! 
.: ^ de los recaudos previstos en el artículo 2? del Acuerdo firmado' 
i: ■'■' ■ -entrega RépiibÍÍcW : -A'rgeñtina y;iaSSaiita.'Sfede, ,: <il 10 de octubre 
•! de 1966, ratificado' por' Ley 'Ñ* 17.Ó&9-'' 1 '■" ' '' ,; ' ■"■■- ■■■■" 1 

j ¿ ■'■. í Diosígüarde a, Vuestra.. Excelencia. - ! ■<■ ■■' ?■ .¡-j/.-í-." 1 ." •■■ -r { 

I * " J ' " í " , '" ■'Júan'BV.Martin. '.- ""!. ' :¡ 



¡LEY N* 18.449 

Aa".;i7[ll|69 



ka. 



|; |7N uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5<? del E$ta- ; 

¡I tuto de la Revolueión"Argentina/' ■-. .•-:"■ 

■■Él Presidente -'de' Ía 'Na"¿ióñ " "'" '' ",' ,■.''", 

IArgentina Sanciona y Promulga ■--■■■-.:.... 

con Fuerza de Ley: 

■;! Artículo 19 — Reconócese la erección de la Diócesis de San Justo 
dispuesta por Su Santidad el Papa Paulo VI, de conformidad a U/pre- 
visto en el artículo II del Convenio con la Santa Sede, de' fecha diez de" 
octubre de mil novecientos sesenta y seis. 

_., Art. 2» — Modifiqúense las actuales jurisdicciones y límites de las 
Diócesis de Lomas de Zamora y Morón, de acuerdo a lo dispuesto por Su 
Santidad el Papji Paulo .Vi, _ ., < 



EXPROPIACIÓN 

Rectifícanse errores advertidos en la Ley 18.064. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1969 

Excelentísimo señor Presidente . . « 

de la Nación: .. 

TENGO d honor de- dirigirme al Excelentísimo señor Presidente, 
a efectos de elevar a su . consideración un proyecto de ley, por 
el cual . se .propicia la rectificación de errores que se han ad- 
vertido en la Ley 18.064, que dispuso la expropiación de cuatro 
(4) lotes de terrenos ubicados en Santa Tomé, provincia ..de 
Santa Pe, destinados al Instituto Nacional de Limnología, de- 
pendiente del Consejo Naeional de Investigaciones' Científica 
y Técnicas. 

Dichos errores consisten en lo siguiente: en el Artículo 1', se- 
gundo párrafo se ha consignado como superficie del lote tres 
(3) a expropiar, la cantidad de 187,40 m2., correspondiendo 
en reaJídad un área de 137,40 ni2. Asimismo, en los párrafos 
segundo, tercero y cuarto del mismo artículo,, se. establece co- 
-" mo ^número de partida de los lotes a expropiar el número 
141.726, en lugar del número 141.726)1 para los dos primeros 
citados y el número 141.726(3 para el restante. Por último, en 
el párrafo quinto en vez de "Lote número siete {7)" debe de- 
cir "Fracción de terreno". 

Por tal motivo, solicito al Excelentísimo señor Presidente, quie- 
ra dar su conformidad al proyecto de ley que se acompaña. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

José M. Dagnino Pastore. 

LEY N». 18.406 
Bs. As., 10)10169 

£TN uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5^ del Eí$ 
tatuto de la Revolución Argentina, 

El Presidente de la Nación 
Argentina Sanciona y Promulga 

con Fuehza de Ley: 

Artículo 1? — Sustitúyeiise en el segundo párrafo del artículo 1» 
de la Ley 18.064 "187,40 m2." por "137,40 m2." ; en los párrafos se- 
gundo y tercero "número de partida 141.726 " por "número de parti- 
da 141.726J1"; en el cuarto párrafo "número de partida 141.726" por 
número de partida 141.726(3"; y en el párrafo quinto "Lote número 
siete (7.)" por "Fracción de terreno". 

* Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, dése, a la- Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. . 

ONGANIA 

José 111 Dagnino Pastore. 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OBRAS SANITARIAS 
Modifícase parcialmente la Ley 13.577, 

■ ■■ ' • Buenos Aires, 17 de octubre de 1969 

Excelentísimo señor Presidente J : . 

de la Nación : ■,_.,.. 

'fENGO el honor- de dirigirme al Primer Magistrado, a fin de 
someter. a 1 " vuestra* consideración el adjunto proyecto de ley pc%? 
el que se modifica parcialmente la Ley N? 13.577, orgánica 
de la Administración General de Obras Sanitarias de la Na- 
ción, a efectos de posibilitar la aplicación de una nueva diná- 
mica en el proceso de descentralización ejecutiva, de la Entidad. 
El factor determinante de la gestión que se propicia por el 
presente está íntimamente vinculado a la • aprobación por De- 
creto N9 2.301|69 de la nueva estructura, orgánica de la Insti- ' 
tución, la cual recoge los principios que inspiran la política del 
Poder Ejecutivo Nacional en materia ,de descentralización ad- " 
ministrativa. ' ' ■-.:■'■ 

La delegación de facultades ejecutivas a Jos Jefes de Distritos 

del interior del país, no puede materializarse con la intensidad 

; 5 ue la n «eya tónica impone mienti-as.se mantengan subsistentes 

- ■ disposiciones como la del artículo 8? de la actual ley orgánica, 

que sólo faculta al Presidente para delegar "en dependencias 

- principales la adopción de resoluciones en tanto se trate de 

la simple aplicación de normas preestablecidas en otras leyes o r^L 

glamentos y siempre que no comprometan al patrimonio de la 

repartición". 

El limitado alcance de la delegación prevista cu la Ley actual uni-^ 
do a la- circunstancia de que tampoco se prevé en la misma la 
delegación de facultades que competen al Directorio, cuyas fun- 
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ciernes resuma el Administrador General por virtud de la Ley 
N* 16.915, conspiran contra la eficacia del sistema a implantar 
según la nueva estructura. 

Se impone, pues, como necesario, remover el obstáculo legal 
señalado y su reemplazo por un texto que mejor contemple 
las necesidades presentes y futuras en materia de prestación 
de servicios a la par que se resguarden los principios funda- 
mentales que hacen a ía indelegabilidad de ciertas atribuciones, 
sobre todo en el aspecto patrimonial, que se limita expresa- 
mente al efecto dentro de un tope que aparece como el más que 
razonable conforme a la coyuntura económica imperante. 
Por todo lo expuesto solicito al Primer Magistrado la sanción 
del adjunto proyecto de ley. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

José M. Dagnino Pastare. 

Bubens 6. San Sebastián, 

Luis B. Mey. 

Armando S. Ressia. 

LEY N? 18.412 

Bs. As., 17i,10|69 

ETN uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5* del Es- 
tatuto de la Revolución Argentina, 

El Presidente de la Nación 
Argentina Sanciona y Promulga 
oon fukrza de ley: 

Artículo l^ — Sustituyese el artículo 8« de la Ley N* 13.577, mo- 
dificada por la Ley N* 16.915, por el siguiente: !< B1 Administrador 
General podrá delegar pracialmente atribuciones y deberes que le sean 
propios para la mejor satisfacción de las necesidades del servicio. Las 
delegaciones no excederán del límite de Tres Millones de Pesos Moneda 
Nacional '($ 3.000.000 m|n.) cuando se refieran ai manejo patrimonial 
de la Repartición. Dicho importe podrá ser modificado por el Poder 
Ejecutivo Nacional cuando las cricunstancias así lo aconsejen. Estas 
delegaciones significarán en la materia del artículo ^ 60^ de la Ley de 
Contabilidad, la atribución de competencia allí prevista". 

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, dése a Ja Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 

ONGANIA 

José M. Dagnino Pastore. 

PROVINCIAS 

Entre RÍOS. — Considérase con carácter gratuito la trausieren- 
cia del Vivero Forestal Gualeguay. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de lOíií) 

Excelentísimo señor Presidente 
de la Nación: 

'TENGO el honor de dirigirme ai Primer Magistrado pava some- 
ter a su consideración el adjunto proyecto de Ley, que persigue 
asignar carácter gratuito a la transferencia de Jos bienes mue- 
bles, inmuebles y semovientes del Vivero Forestal Gualeguay. 
dispuesta por el artículo 1? de la Ley N? 17.857. 
Con ello se ajustará dicha transferencia a las normas legales 
vigentes, en lo referente a la gratuidad de la misma, como tam- 
bién el traspaso a la Provincia de las partidas presupuestarias 
correspondientes al personal. 

En mérito a lo expuesto se eleva a consideración del excelen- 
tísimo Señor Presidente el adjunto proyecto de Lev. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

José M. Dagnino Pastore. 
Lorenzo A. Raggio. 
T.uis B. Mey. 

LZY N* 18.433 

Bs. As., 5¡11|69 

UN uso de las facultades conferidas por el artículo o* del Esta- 
tuto de la Revolución Argentina, 

El Presidente de la Nación 
Argentina Sanciona y Promulu 

CON FlFRZA DE Lf.Y: 

Articulo 1? — Considérese con carácter gratuito la transferencia del 
Vivero Forestal C4ualeguay, dispuesta por el artículo .1" d«- la Le> nú- 
mero 17.8f>7, en lo referido a bienes muebles, inmuebles y semovientes 
imvnt a nados según Anexo I del Convenio celebrado por la Secretaría 
de Estado de Agricultura y Ganadería y la Provincia de Entre Ríos. 

Art. 2? — Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional para que por in- 
termedio de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería trans- 
fiera :l la Provincia de Entre Tííos - Subsecretaría de Educación, los 
ünnorMíi correspondientes a los haberes de ios agentes que figuran cu 
el Anexo 11 del Convenio aprobado por Ley N» 37.857, por los meses 



de noviembre y diciembre del ejercicio 1968 y los del ejercicio 1969 o 
hasta que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos resuelva su propia 
financiación durante el presente ejercicio, 

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, dése a lft Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 

ONGANIA. 

José M. Dagnino Pastore. 



TÍTULOS HONORÍFICOS 

Condecoración extranjera. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1969 

Excelentísimo señor Presidente 
de la Nación: 

'TENGO el honor de dirigirme al Primer Magistrado con el fin 
de elevar el adjunto proyecto de ley por el cual se autoriza al 
ciudadano argentino don Carlos L. Grandjean, para ostentar la 
Condecoración de la Orden del Mérito, en el grado de Oficial, 
que le fuera otorgada por el gobierno de la República Francesa, 
Teniendo en cuenta las consideraciones que lo hacen merecedor 
al señor Grandjean para recibir la distinción mencionada y lo 
diapuesto por el artículo 8? de la Ley 346; corresponde conceder 
la autorización solicitada, por acto legislativo. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Francisco A. Imae. 

LEY N* 18.432 
Bs. As., 5jll|69 

pN uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5* del Esta- 
tuto de la Revolución Argentina, 

El Presidente de la Nación 
Argentina Sanciona y Promulga 
con Fuerza de Ley: 

Artículo 19 — Autorízase a don Carlos L. Grandjean para usar la 
condecoración de la Orden del Mérito, en el grado de Oficial, que le 
fuera conferida por el gobierno de la República Francesa. 

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 

ONGANIA. 

Francisco A. Imaz. 



SUSCRIPCIONES AL BOLETÍN OFICIAL 

SEÑOR SUSCRIPTO* 

Su suscripción al BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA que vence el 31 de diciembre de 1%9. deberá sel 
renovada antes del día 19 de diciembre de 1969, con el objeto de 
evita i interrupciones en el envío de ejemplares. 

St lleva a su conocimiento que, en lo sucesivo, todas las sus- 
cripciones que vencen el 31 de diciembre de 1969, sóle se aceptarán 
por un penodo de seis (6) meses, desde el 1' de enero hasta el 50 
de junio de 1970, cuyo importe asciende a $ 2.700. — m/n. 

SUSCRIPTORES DEL INTERIOR: 

Deberán remesar el importe en giro postal o bancano o cheque, 
contra esta plaza, a la orden de: "DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL" juntamente con la tirilla que figura al pie 

de la presente y la tarjeta adjunto 

SUSCRIPTORES DE LA CAPITAL FEDERAL: 

Deberán abonai la suscripción, en efectivo, en ia Delegación, 
Avenida Santa Fe 1659, en el horario 12,45 a 17 hs. 

NOTA: Cuaiauiera sea m forma de pago, cemita o entregue la tarjeta adjunta, 
estimándole que los datos requeridos sean consignado» con claridad, «■ 
letras tipo imprenta o a máquina. 



»-•-•• ■&£.' 



(Coito la tirilla por la línea de puntos) 

SBES. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL-, 

Solicite suscripciór semestral al Boletín Oficial de la República Argentina, 
desde el 1? de enero a. 30 de mnio de 1970. 

A tai electo reine» cheque* giro c/Baneo ■..-, -.-,..——, .,.. ,-. .,,— 

N* por $ 2.700,— nt/n. 

Fecha.» ...../ /I» 

5.000 circulares 



rFirmr* de suscripto? Y sa aelaraeiarO 
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BIENES DEL ESTADO 

Dónanse diversos elementos a Ttn hospital de la ciudad de Quito. 

Buenos Aires, 10 de octubre de ÍÜGÍ) 

Excelentísimo señor Presidente 
de la Nación ; 

""["ENGO el honor de elevar -a vuestra consideración el adjunto 
proyecto de ley, por el cual se propugna autorizar al Poder 
Ejecutivo Nacional a ceder, sin cargo, al Hospital Pediátrico 
"Eugenio Espejo" de la Ciudad de Quinto, República de Ecua- 
dor, a instancias de nuestro Embajador en dieho Estado, doctor 
.Sergio Patrón Uriburu, dos aparatos fotocolorímetrbs, instru- 
mental médico que será aplicado a la atención de los pacientes 
infantiles que ingresan al preeitado establecimiento, afecta- 
dos por la desbidratación provocada por diversas enfermedades. 
Avala la gestión de que se. trata, la opinión del doctor Luis 
Becúj quien preside la rama argentina de la Academia Inter- 
nacional de Patología, facultativo que, encontrándose en fecha 
reciente en Quiíto para dictar un ciclo de conferencias de su 
especialidad, invitado por la Sociedad Ecuatoriana de Pedia- 
tría y la Facultad de Medicina de la "Universidad Central dé 
Ecuador, pudo' apreciar el alto nivel científico del cuerpo mé- 
dico local, cuyos intcgi-antes, pese a sus denodados esfuerzos 
■«n el orden asistencial, no pueden obtener resultados favora- 
bles por* la carencia de los elementos técnicos adecuados. 
El instrumental cuya donación se propugna, constituye un mo- 
derno medio para lograr la reposición hidr o -electrolítica, en 
las mejores- condiciones de equilibrio, evitándose con su apli- 
cación desenlaces fatales. 

La República Argentina no puede desoír y, menos aún, per- 
manecer insensible ante esto llamado, y con su acedrado es- 
píritu americanista debe concurrir a mitigar, en la medida ele 
-sus posibilidades, el problema que afronta el país hermano. 
Por lo expuesto, este Ministerio estima que e! proyecto do ley 
qne se adjunta, mereeerá la aprobación del Excelentísimo se- 
ñor Presidente. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia. - 

Carlos A. Oonfiigli. 
Ezequiel A. D. Holmberg. 

LEY H* 18.401 

Ba. As., 10|10|69 - 

tTN uso de. las atribuciones eouf cridas por el Artícele -.5-9 del Es- 
tatuto de la Revolución Argentina, 

El Presidente de la Nación 
Argentina Sanciona y Promulga 
-con Fuerza de Ley: 

Artículo l 9 — Facúltase al Poder Ejecutivo Naeio7ial a eeder; sin 
cargo, al Hospital Pediátrico "Eugenio Espejo" de la Ciudad de Quito, 
República de Ecuador, los bienes afectados al uso de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública, con un valor total de inventario de Ciento 
Betcnta Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos Moneda Nacional ím$u. 
170.26C), cuyo detalle y características técnicas son las siguientes: 
Foto colorímetro "Spectronic", marca Bausch'y Lom, 
209 W7 - 144 5 V 2, valor m$n. 145 950 — 



Fotocolorímeti'o C. F. doble eelda, valor m$n; 



24:316.— 



Al respecto, informo a Vuestra Excelencia que dicho material 
ha sido declarado prescindible en razón de tallarse en proceso 
de desprogramación en Aeronáutica la característica Douglas 
.DC-3, cuya eliminación total ha sido prevista a corto plazo.^ 
de modo que en tal sentido no existen inconvenientes en acceder^ 
a la medida propiciada por el Comando en Jefe de la Fuerza 
Aérea. 

Tal aporte permitirá, en cambio, reforzar la dotación del mate- 
rial aéreo que cuenta la mencionada Dirección, redundando en 
beneficio del plan de tareas que dentro de su jurisdicción, no 
obstante carecer de medios en la medida que requieren las cir- 
cunstancias, cumple la misma. ■ < 
Por lo expuesto y no estando comprendido dentro de las facul- 
tades de este Ministerio efectuar de pot sí dicha donación con- 
forme a lo determinado por el artículo 3 9 del Decreto número 
5.500(58, reglamentario del artíeulo N^ 52 de la Ley de Conta- 
bilidad (Decreto-Ley N^ 23.354|56), solicito del Excelentísimo 
señor Presidente sanción favorable al proyecto de ley que se 
adjunta. * 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

José R. Cáceres Monié. 

Jorge M. Martínez Zuviría, ^ 

LEY m 18:409 

Bs. As., 17¡10¡69 

CrN uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5? del Esta- 
tuto de la Revolución Argentina, 

El Presidente de la Nación 
Argentina Sanciona y Promulga 
con- Fuerza de Ley; 

Articulo lv — Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a donar & la 
Dirección de Aeronáutica de la Provincia de Buenos Aires, procedente 
del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, el avión Douglas DC-3jC-47, 
matrícula T-24, así como de dos plantas de poder y dos hélices, según 
equipamiento e identificación consignados en él Anexo I que se adjunta, 
por nn valor patrimonial de diez millones quinientos mil pesos moned» 
'nacional (m$n 10.500.000). 

Art. 2? — Comuniqúese, publíquesc, dése a la Direceión Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 

ONGANIA. 

José R. Cáceres Monié, 

' Anexo I 

Planilla especificativa del material destinado para donar a la Dirección 
4e Aeronáutica de la Provincia de Buenos Aires» procedente 

del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea 
Avión Douglas DC-3JC-47, matrícula T-24, equipado con: 

Dos (2) motores P-ratt & Whitney R-1830-15, números 462.462 

y R-183G-43JA, 461.640. 

Dos (2) hélices Hamilton Standard 23-E50-505, números 97.801 
» y 135:997. 

Vn (1) transmisor HF ANjART-13. 

Un (1) receptor HF-B C-343. 

Bos (2 transreceptores VHF STR-9-X 

Dos {2) radiogoniómetros AN}ARN-7. 
*~títor Pratt & "Whitney R-1830-€5, números: 

Dos (2) 461.971 y 463.153. 
Hélice Hamilton Standard 23-E50-205, números: 

Dos (2) 2.374 y 2.953. 



170.266.— 

Art. 29 — Comuniqúese, publkpiese, dése a la Dirección Nacional 
.del Registro Ofieial y -archívese. - 

ONGANIA 

Carlos A. Consigü 



•ONACION 



Buenos Aires, 17, de octubre "de^ 1969 



Excelentísimo señor .Presidente 
de la Nación: 

"TTENGO el honor de dirigirme al Excelentísimo señor Presidente, 
adjuntando proyecto de ley "mediante el cual se propicia la dona- 
ción a la Dirección de Aeronáutica de la Provincia de Buenos 
Aires, de material de vuelo sujeto a ser próximamente radiado 
de la dotación de los Cuadros de Aeronáutica del Comando en 
Jefe de la Fuerza Aérea. ' 

Se trata en particular del avión Douglas DC-3JC-47, matrícula 
N 9 T-24 con.su equipamiento completo, así eomo de dos plantas 
de poder Pratt & Whitney R-1830-65 y dos hélices Hamilton 
Standard 23-E50-205, material que se encuentra en condiciones 
de servido y cuyo valor patrimonial total asciende a la suma 
de diez millones quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
10.500.000); . 




^ 



INDUSTRIA 



Promoción. — Acuérdense beneficios a una firma para moder- 
nizar su planta productora de especialidades medicinales. 



DECRETO 

N» 6.42 2 

Bs.As., 10]lO¡69 

VISTO el Expediente S.E. I. C. I. N* 60.299/69 en el que la firma "Abbott 
Laboratories Argentina, Sociedad de Responsabilidad Limitada", solicita se 
ie acuerden los beneficios del Decreto N? 1.756/68, para .a importación de 
maquinarias destinadas a modernizar su planta productora de especialida- 
des medicinales y atento a que el proyecto cumple con l&s exigencias re- 
queridas por el mencionado decreto y lo propuesto T»r m Secretarla de 
Estado de Industria y Comercio Interior, 

El Presidente 

de la Nación Akghntina 

Decreta: 

Artíeulo 1* — Acuérdase a la firma 'Abbott Laboratories Argentina, Sociedad 
de Responsabilidad limitada" con domicilio legal en ia calle Rawstm Jí? J083 Ca- 
pital Federal, y planta industrial en la Ruta 2, Km 34, Partido de Florencio Va- 
reja, Provincia de Buenos Aires, los beneficios del articulo 1? dei Decreto número 
1.756/68, para ia importación de los bienes de capital cuya descripción y precios 
f ieuran en el anexo de este decreto que forma parte integrante del mismo. 
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A*t. 8* — La importación de lo» bienes a que se refiere el articulo anterior se 
regirá por las normas establecidas en el Decreto N* 1.756/66 y aft ampliatorio 
N» 862/69. 

Art. 3» — La firma beneficiarla a partir de la fecha de notificación del pre- 
sente decreto, deberá despachar a pía» en un término de doce (12) meses la to- 
talidad de los bienes a impostar y en un plazo de seis (6) meses a contar de la 
fecha de} despacho a plaza deberá instalarlos y ponerlos en marcha en las condi- 
ciones de capacidad de producción y calidad especificadas en el proyecto industrial 
que dio origen a este decreto, para lo cual deberá pedir en término la pertinente 
comprobación de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio Interior. 

Art. 4? — La firma beneficiarla deberá suministrar a la Secretaria de Estado 
de Industria y Comercio Interior - Dirección Nacional de industria, en los plazos 
que la citada Dirección Nacional fije, las informaciones que se ie soliciten condu- 
centes a posibilitar el control del cumplimiento de los propósitos que determinaron 
la presente autorización. 

Art. 5* — £1 presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Eco 
nomía y Trabajo y firmado por el señor Secretario de Estado de Industria y Co- 
mercio Interior. 

Art. 6? — Comuniqúese, pnblíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

ONGANIA 

José M. Danlgno Pastare. 

Rail J. E. Peyceré. 

Ases» al Decreta N* 6.422 

NOMINA DE BIENES Y VALOR F. O. B. 
PUERTO DE EMBARQUES DE L06 MISMOS 



U$JS 



mSn 



1 (una) Maquina mecánica contadora de tabletas Küig, 
modelo SC6, incluyendo un transportador de 2,745 m 
(9 pies) de largo, con elevador de tensión, obtura- 
dores neumáticos, sistema de remoción de polvos por 
vacío, bomba de vacío, un Juego de tablillas y embu- 
dos para llenar 6 recipientes de un tamaño a un 
tiempo ........... 

1 (un) Juego de tablillas 

5 (cinco) Juegos de embudos , 

1 (un) Adaptador para embudos destinados a recipien- 
tes de forma cónica . . . 

1 (una) Contadora automática de tabletas tipo King 
TB-25 con UCBM 

t (tres) Juegos de embudos Perspex 

1 (un) Juego de tubos y accesorios 

3 (dos) Juegos de accesorios para diferentes tamaños 
de cuello . 

6 (cinco) Pares de tamices 

3 (dos) Juegos de rollos de cápsulas completos 

1 (una) Mesa ordenadora y alimentador de botellas au- 
tomático y mesa para ajuste automático de rieles 
y acumulación 

i (un) Enlace ordenador 

1 (una) Máquina algodonadora completamente automá- 
tica modelo CP 120, incluyendo un transportador o 
acarreador vibrador 

t (una) Máquina lavadora 'modeló GW 1220, de ampc¿ 
Has y viales "Gross" equipada con ciclo controlado 
para máquina, seis estaciones de lavado interno in- 
dividualmente controladas y dos estaciones externas, 
características: eléctricas 230 v y 50 ciclo», monofásica 

2 (tres) Juegos adaptadores standard para ampollas 
14 (catorce) Cajas bandejas de carga 

1 (un) Juego adaptador especial para viales 

1 (un) Aparato de filtración esterinzable, Millipore, 

modelo YY30-293-Q2 .. 

S (dos) Aros de Teflon Millipore, modelo YY22-293-53 

3 (dos) Aros de Teflon Millipore, modelo YY30-293-60 
1 (un) Soporte revestido en Teflon Millipore, modelo 

YY30-293-54 

t (una) Máquina para revestir tabletas por suspensión 
de aire, compuesta por: accesorios para sistema de 

aire acondicionado 

Equipo generador de presión 

Recipientes de presión 

Ensarnóte para revestidor de tabletas por suspensión 
de aire 



63om: Cuarenta y dos mil doscientOB once dólares estadounidenses, equivalentes a 
catorce millones setecientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos 
moneda nacional. 



7.656 
691 
530 


2.784.600 

241.850 
185.500 


543 


100,060 


4.57» 
146 
107 


1.602.650 
52.150 
37.450 


42 

62 

238 


14.700 

21.700 
83.300 


3.618 
532 


1.266.300 
186.200 


5.602 


1.960.700 


2.483 

1.573 

136 

1.335 


661.700 

551.250 

48.650 

467.250 


631 
52 
35 


220.850 
18.200 

12.250 


73 


25.550 


1.260 

4.400 
600 


441.000 

1.540.000 

210.000 


5.000 


1.750.000 


42.211 


14.773.850 



nistro de Economía y Trabajo y lo 
establecido en los articulas 48» y 98» 
inc. b) de 1* Ley N* 17.119. 

El. PajESEOENTE 

oe la Nación Aeoentoía 
Decketai 

Artículo 1* — Otórgase permiso de ex- 
ploración de hidrocarburos con arreglo a 
las normas que se especifican en el 
Artículo 2? del presente Decreto, a Shell 
Compañía Argentina de Petróleo S. A., 
sobre el área III de la Zona "Bermejo" 
(Concurso N? 6), de una superficie apro- 
ximada de 5.350 Km.2, cuya ubicación se 
detalla a continuación: 



Punto 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 



Coordenadas 
Oauss-Kruger 
Y 



X 

6584186 
6.583.350 
6J558.185 
«558.766 
6.511548 
6.611.738 
6.519 .931 
6.520.002 



2.515.937 

2.634.538 
2.634.220 
2.575 709 
2.575.369 

2.541.602 
2,541.635 
2.515841 



Secretaria de Energía y Minería 
HIDROCARBUROS 

Otórgase permiso de exploración. 
DECRETO 
N? 5.135 

Bs. As., 10|9f69 

\7ISTO el Expediente SBEM número 
V 61.601J69 Cde. 2 en el que tramitan 
las actuaciones relacionadas con el 
área m de la Zona "Bermejo", ofre- 
cida en concurso público N 9 6 para 
efectuar exploración de hidrocarbu- 
ros conforme al régimen de la Ley 
N? 17.319; y, 
CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N? 8.697168 se auto- 
rizó a la Secretaría de Estado de 
Energía y Minería & realizar con- 
cursos destinados al otorgamiento de 
permisos de exploración en la Zona 
"Bermejo", dentro de la cual se en- 
cuentra ubicada el área IXI que mo- 
tiva el presente; 

Que la Secretaria de Estado citada, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el mismo Decreto y en uso de las 
facultades que le otorga ia Ley nú- 
mero 17.319, promovió el llamado a 
concurso N? 6, con sujeción a las 
"Condiciones generales de los con- 
cursos de la Ley N? 17.319, y el 
"Pliego de condiciones particulares" 
que obran a fs. 20|38 del principal 
y fueran aprobados por Resolución 
SEEM W 194167 y Resoluciones SEE 
M Nros. 18(69 y 76¡6fi, respectivamente, 
Que el día 15 de mayo ppdo., y lue- 
go de cumplidos los requisitos lega- 
les en materia de publicidad sin que 
se presentaran oposiciones, se pro- 



cedió a abrir los sobres conteniendo 
Me propuestas presentadas al con- 
curso N9 6, Zona "Bermejo", con el 
resultado de que da cuenta el acta 
notarial de fs. 47}48 del principal; 
Que de los informes producidos 
--técnicos-económicos y jurídicos— 
resulta que la única oferta formu- 
lada con relación al área DX pre- 
sentada por Shell Compañía Argen- 
tina de Petróleo S. A., en forma al- 
ternativa y con respecto a las áreas 
H y ni en conjunto, resulta en de- 
finitiva conveniente a los intereses 
nacionales pues se trata de una em- 
presa que satisface los requerimien- 
tos del Articulo 5* de la Ley número 
17.319 y ha ofrecido condiciones com- 
patibles con las exigencias de la do- 
cumentación del concurso: 

Que por lo expuesto es procedente 
adjudicar a la mencionada oferente 
el permiso de exploración solicitado, 
en las condiciones que en definitiva 
se proponen y con arreglo a la do- 
cumentación del concurso; 
Que deben consignarse en forma ta- 
xativa los casos de divergencia que 
las partes podrán someter al juicio 
de tribunales arbitrales a fin de cum- 
plimentar lo establecido en el ar- 
ticulo 88? de la Ley N? 17.319; 
Que tratándose en el presente caso 
de una oferta que comprende a ésta 
y a otra área simultáneamente y 
conteniendo la propuesta una venta- 
ja especial que comprende a ambas 
y que ha sido aceptada al adjudicar- 
se el permiso relativo al área n de 
la Zona "Bermejo" no es necesario 
reiterar tal aceptación en este acto; 
Por ello, lo propuesto por la Secre- 
taría de Estado de Energía y Mine- 
ría, lo aconsejado por el señor Mi- 



Art. 3* — El permiso se otorga con 

sujeción a la siguiente documentación 

que lo integra. (Artículo 2? del Pliego 

de Condiciones Generales): 

a) La Ley de Hidrocarburos N? 17.319 

y sus reglamentaciones. 
b> Las Condiciones generales de los 
concursos de la Ley N« 1T319. 

c) El pliego de condiciones particula- 
res del Concurso N? 6 (Zona "Ber- 
mejo") y sus respectivas modifica- 
ciones. 

d) La propuesta presentada por la ofe- 
rente, la mejora formalizada a re- 
querimiento de la Autoridad de 
aplicación, la ampliación de ésta y 
el presente Decreto. 

Art. 3» — FIJanse Tara los períodos 
del pías» básico del permiso los siguien- 
tes términos: 

ler. periodo: Tres (3) años 
2do. período: Dos (2> años 
3er. periodo: Dos (2) años 

Art. 4* — Las inversiones mínimas 
comprometidas con arreglo al articulo 
20? de la Ley N? 17.319 son las si- 
guientes: 

ler. período: Ochocientos veinte mil dó- 
lares estadounidenses (ufs, 820.000) 
2do. período: Un millón cincuenta mil 
dólares estadounidenses (u$s. 1.050.000) 
3er. período: Seiscientos mil dólares es- 
tadounidenses (U$s. 600.000) 

Art. 5» — Toda inversión que se efec- 
túe en pesos moneda nacional o en otra 
moneda distinta a dólares estadouniden- 
ses, será convertida a esta última mo- 
neda utilizando el promedio aritmético 
de las cotizaciones de cierre tipo vende- 
dor del Banco de la Nación Argentina, 
correspondientes al mes calendario en 
que tengan lugar las respectivas inver- 
siones. 

Art. 6' — Fíjanse como cuestiones téc- 
nicas que las partes podrán someter al 
procedimiento establecido en el articulo 
86? de la Ley N? 17.319, además de las 
consecuencias patrimoniales de la decla- 
ración administrativa de nulidad o ca- 
ducidad del presente permiso o de las 
concesiones de explotación o transporte 
que fueren su consecuencia, los siguien- 
tes casos de divergencia referidos a la 
citada Ley: 
a) Los referentes a si las técnicas de 
trabajo empleadas por el permisio- 
nario o concesionario son las ade- 
cuadas a loa fines de los artículos 
20? y 31?, como así también los 
que se susciten respecto de la raao- 
nabilidad de los plazos y la ne- 
cesidad de las inversiones en rela- 
ción al desarrollo de toda la super- 
ficie de la concesión a que se re- 
fiere el segundo de los preceptos 
mencionados. 

d) Aquellos relativos a ios bienes que 
el concesionario debe revertir al 
Estado en los supuestos del articu- 
lo 85». 

e) Los que se susciten respecto de la 
existencia de capacidad vacante o 
las razones técnicas que obsten al 
cumplimiento de las obligaciones 
que el artículo 43* pone a cargo del 
concesionario, 

Al respecto serán aplicables los ar- 
tículos 763? a 792* de la Ley N» 17.464, 
en cuanto sean compatibles con las dis- 
posiciones de la Ley N? 17.319. 

Art. 7* — La permisionaria pagará al 
Estado la suma de cincuenta millones de 
pesos moneda nacional (mSn. 50.000.000) 
de conformidad a lo establecido en el 
articulo 17? del Pliego de Condiciones 
Particulares dentro de los treinta (30) 
días de serle notificado el presente. 

Art. 8* — La importación de equipos, 
maquinarias y demás elementos necesa- 
rios para el desarrollo de la actividad 
emergentes del permiso otorgado por el 
presente Decreto se sujetará a las normas 
que dicta la autoridad coftpetente de 
conformidad con el artículo 68? de ía 
Ley N? 17.319. A solicitud de la permi- 
sionaria, las inversiones de capital del 
exterior requeridas para el cumplimiento 



dei permisionario acordado, podrán aco- 
gerse al régimen de la Ley N? 14.780 y 

sus reglamentaciones. 

Art. 9? — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro de Eco- 
nomía y Trabajo y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Energía y Mi- 
nería. 

Att. 16, — Comuniqúese, publiques©» 
dése a la Dirección Nacional del Regia* 
tro Oficial y archívese. 

ONGANIA. 
José M. Dagnino Pastare. 
Lais «C GoteUí, 



Secretaria de Hacienda 
IMPORTACIÓN 

Franquicias para ta importación 
de maquinarias destinadas al 
Banco de Previsión de la pro- 
vincia de Mendoza, 

DECRETO 

N* 6.3 44 

Bs. As., 8j 10|69 

\ 7ISTO el Expediente N* 10.859/68 o*. 

V Registro de la Secretaria de Estado 
de Hacienda, y 
CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza solicita se libere del pago 
de derechos de importación la intro- 
ducción de dieciséis (16) maquinas de 
cajero modelo 16.10.384, marca Bu- 
rroughs; una (1) máquina Burroughs, 
modelo F. 1501/5 y seis (6) máquinas 
Burroughs, modelo P. 3250/2 que se- 
rán destinadas al Banco de Previsión 
de dicha Provincia. 
Que el Gobierno peticionante expre- 
sa en apoyo de su gestión que las 
máquinas de que se trata son desti- 
nadas a una Institución que desarro- 
lla actividades de carácter provisio- 
nal, que no revisten carácter lucra- 
tivo. 

Que de la información producida re- 
sulta que se ha dado cumplimiento a 
las exigencias previstas por el régi- 
men del Decreto-Ley N* 5.340/63. 
Que atento a las razones expuestas 
asf como al criterio favorable que se 
ha sustentado al resolver mediante 
el dictado de diversos decretos otros 
caeoe míe guardan analogía con el 
presente, ae considera procedente 
adoptar un criterio favorable exi- 
miendo a la introducción a plaza de 
los bienes de que se trata del pago 
de los derechos de importación; ejer- 
ciendo al efecto las facultades a qw 
se refieren los artículos 3? y 4' de lí 
Ley 16.690, modificada por la Ley nú- 
mero 17.352. 

Por ello. 

El Presidente 

de la Nación Argentin. 

Decreta: 
Artículo l* — Exímese al Gobierno de la 

Provincia de Mendoza del pago de dere- 
chos de importación por la introducción 
de dieciséis (16) máquinas de cajero, mo- 
delo 10.10.384, marca Burroughs; una (1) 
máquina Burroughs, modelo P. 1501/5 X 
seis (6) máquinas Burroughs, modelo P. 
3250/2, con destino al Banco de Previsión 
de dicha Provincia. 

Art. 2» — El presente decreto entrará 
en vigor a partir del dia siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 3? — El presente decreto será re» 
fiendado por el señor Ministro de Eco- 
nomía y Trabajo y firmado por los seño» 
res Secretarios de Estado de Hacienda, 
de Industria y Comercio Interior y de 
Comercio Exterior. 

Art. 4* — Comuniqúese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Ofi- 
cial y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas a sus efectos. 

ONGANIA. 
José M. Danigne Pastora, 
Lnfet B. Mey. 
Rau J. E. Peyeére, 
Elvio Baldineui. 



Secretaíría de Industria 
y Comercio Interior 

INDUSTRIA 

Promoción* — Acn árdanse bene- 
ficios a una firma para importar 
una unidad vulcanizadora do 
perfiles. 

DECRETO 
H° 6.42 4 
Be. As, 10{ 10169 

VISTO el Expediente S. E. I. a I. nú- 
mero 139.080169, en el que la firma 
Cateea Sociedad Anónima Industrial, 
y Comercial, solicita se le acuerden 
los beneficios del Decreto N? 1.75668, 
para importar una unidad vulcaniza- 
dora de perfiles, para su planta in- 
dustrial y atento a que el proyecto 
cumple con las exigencias requeridas 
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por el mencionado decreto y su am- 
pliatorio N9 662169, y lo propuesto por 
la Secretaría de Estado de Industria 
y Comercio Interior, 

Ei Prisidk TN'TIi 

vn la Nación Aroentína 
Decreta: 

Articu o l 9 — Acuéi'dose a la íirma Ca 
teca Sociedad Anónima, Industrial y Co- 
mercial, co» domicilio jegal y planta in- 
dustrial en la calle Directorio N? 5555, 
Capital Federal los beneficios del artícu- 
lo l? del Decreto N? 1756|68, para la im- 
portación del bien de capital cuya des- 
cripción y precio figuran en el anexo de 
este decreto que forma parte integrante 
del mismo. 

Art. 2™ — ta importación del bien a que 
se refiere el artículo anterior se regirá 
por las normas establecidas en el Decreto 
N" 1.756|68 y su ampliatorio N? 662[69. 

Art. 3* — La firma beneficiaría a par- 
tir de la fecha de publicación del pre- 
sente decreto en el Boletín Oficial, debe, 
rá despachar a plaza en un término de 
ocho (8) meses, el bien a importar y en 
un plazo de tres (3) meses a contar de 
la fecha del despacho a plaza deberá 
instaiarlo y ponerlo en marcha en las 
condicionéis de capacidad de producción 
y calidad especificadas en el proyecto in- 
dustrial qxie dio origen a este decreto 
para lo cual deberá pedir en término la 
pertinente comprobación de la Secretaría 
de Estado de Industria y Comercio In 
terior. 

Art. 4* — La firma beneficiaría deberá 
«suministrar a la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio Interior —Dirección 
Nacional de Industria— en les plazos que 
la citada Dirección Nacional fije, ias in- 
formaciones que ae 1" solicit u c ".:.-. 
tes a posibilitar el control del cumpli- 
miento de los propósitos que determina- 
ron la presente autorización. 

Art. 5° — El presente decreto será re- 
frendado por el señor Ministro de Econo- 
mía y Trabajo y firmado por e! señor 
Secretario de Estado de Industria y Co- 
mercio Interior. 

Art. &'■ — - Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional riel Registre 
Oficial y archívese. 

ONGANIA. 

José M. Dagnino Pastore. 
Raúl J. E. Peyceré. 

ANEXO AL DECRETO N» « 424 

NOMINA DEL BIEN Y VALOR F. O B. 
PUERTO DE EMBARQUE DEL MISMO 

l (una) unidad continua vulcanizadora 
de perfiles a microondas. tipo GLH - 
Fat 4000, marca Ted, completa, con todos 
sus accesorios para su normal funciona- 
miento: u$e, 18.635; m$n 6.522.250. 

Son: dieciocho mil seiscientos treinta 
y cinco dólares estadounidenses, equiva- 
lentes a seis millones quinientos veintidós 
mil doscientos cincuenta pesos moneda 
nacional. 



SECRETARIA DE ENERGÍA 

Subsecretario. 
DECRETO 
N? 7.383 

Bs. As., 1711Í69 



v 



ISTO lo propuesto por el señor Mi- 
nistro de Obras y Servicios Públicos, 



El Pkesidinte 

dl la Nación Argentina 
Decreta: 

Artículo 1" — Desígnase Subsecretario 
de Estado de Energía de la Secretaría 
de Estado de Energía, al General de Bri- 
gada (R. E.) don Juan Carlos Reyes 
iM. I. 1.490.315). 

Art. 2^ — El presente decreto será re- 
frendado por el señor Ministro de Obras 
y Servicios Públicos y firmado por el se- 
ñor Secretario de Estado de Energía. 

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Ofical y archívese. 

ONGANIA. 
Luis María Gotelli. 
Juan Pedro Thibaud. 

Ministerio del Interior 

COMISIÓN NACIONAL 

DE ZONAS DE SEGURIDAD 

Designación. 

DECRETO 

N? 7.407 

Bs, As., 17;11;69 

ISTO el Decreto N* 3. 252 [69 por el 
que se aprueba la estructura orgáni- 
ca y el srgrupamiento funcional de la 
Comisión Nacional de Zonas de Se- 
guridad, v 
CONSAGRANDO: 

Que st ha cumplido con el procedi- 
miento fie «elección previsto en el 
artículo 11? de la Ley N? 17.343. 



V 



Que en el presupuesto respectivo exis- 
te la vacante que posibilita cubrir el 
cargo propuesto. 

Que consiguientemente, debe proce- 
derse a efectuar la designación que 
contempla el Decreto N? 9.080|67 y 
de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2'. 1 del Decreto nú- 
mero 5.593Í68. 

Por ello, 

I 

I IÍL Píu:sidj;nte 

i>k ia Nación Akgentina 

Decreta: 

; Artículo 1* — Desígnase en la Comi- 
sión Nacional de Zunas de Seguridad, en 
la Ciase J - Grupo I al señor General 
de Brigada (R, E.) D. Ernesto Víctor 

. López (M. I N? 3.233.184). 

; Art. 2? — El presente decreto será re- 

! f rendado por el señor Ministro del In- 

: terioi". 

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 

; Ofical y archívete. 

j ONGANIA. 

Francisco A. Imaz. 

Ministerio de Bienestar Social 
DIRECCIÓN NACIONAL 
DE POLÍTICA 
SOCIAL 

Director N;n-ional. 

DECRETO 
N° 6.590 

Bs.As., 17| 10(69 

VISTO el Decreto N« 6.129 del 27 de 
setiembre de 1968, por el que se 
aprueba con carácter provisional la 
estructura orgánica del Ministerio 
de Bienestar Social; y 
CONSIDERANDO: 

Que atento, que se encuentra va- 
cante el cargo de Director Nacional 
de Política Social, procede la co- 
bertura de dicho cargo; 
Que en tal sentido, el Ministerio 
de Bienestar Social ha cumplimen- 
tado el proceso de selección a que 
se refiere el artículo 2? del Decreto 
m 6.129/68; 
Por ello 

El Presidkn'ij- 

dt. ia Nación Arci xm^ 

Dl-C.RKTA: 

Artículo V ■■- Nómbrase en el Minis- 
terio de Bienestar Social, en la Clase J, 
Grupo I, Director Nacional de Política 
Social, al doctor D. César Lanfranchi 
(M.I. N? 2.795.205) 

Art. 2? — La erogación resultante se- 
rá imputada a Jurisdicción 60, Unidad 
de Organización 5, Servicio Administra- 
tivo 310, Sección 0, Punción 7.90 Pro- 
grama 0, Carácter 0.5, Inciso 11, del 
Presupuesto para 1969. 

Art. 3 ? — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro de 
Bienestar Social. 

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial y archívese. 
ONGANIA. 

Carlos A. Consigli. 

Secretaría de Industria y Comercio 
Interior 
INDUSTRIA 
Promoción, 

Acuérdanse beneficios a una fir- 
ma para la ampliación de pro- 
ducción en su planta industrial. 
DECRETO 

N<? 6.425 

Bs. As., 1010169 

ISTO el Expediente S. E. I. C. I. nú- 
mero 130.177(68 en el que Tarcisio y 
Augusto Visona solicitan se les acuer- 
den los beneficios del Decreto nú- 
mero 1.756|68, para la ampliación de 
su producción mediante la incorpo- 
ración de una prensa automática ro- 
tativa para fabricar mosaicos y aten- 
to a que el proyecto cumple con las 
exigencias requeridas por el mencio- 
nado Decreto y lo propuesto por la 
Secretaría de Estado de Industria y 
Comercio Interior. 

El Presidenta 

de la Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1* — Acuérdase a la firma 
Tarcisio y Augusto Visona, con domicilio 
legal y planta industrial en la calle Co- 
lón número 2448 de la ciudad de Cór- 
doba, Provincia del mismo nombre, los 
beneficias del artículo 1? del Decreto 
número 1.756|68, para la importación del 
bien de capital cuya descripción y pre- 
cio figuran en el anexo de este decreto 
que forma parte integrante del mismo. 

Art. 2? — La Importación del bien a 
que se refiere el artículo anterior se re- 
girá por las normas establecidas en el 
Decreto número 1756|68, y su ampliato- 
rio número 662|69. 

Art. 3* — Los beneficiarios a partir de 
la fecha de publicación del presente de- 



creto en el Boletín Oficial deberán des- 
pachar a plaza en un término de tres 
(3) meses el bien a importar y en un 
plazo de un (1) mes a contar de la 
fecha del despacho a plaza, deberán 
instalarlo y ponerlo en marcha en las 
condiciones de capacidad de producción 
y calidad especificadas en el proyecto 
industrial que dio origen a este decreto, 
para lo cual deberán pedir en término la 
pertinente comprobación de la Secreta- 
ría de Estado de Industria y Comercio 
Interior. 

Art. 4' -- Los beneficiarios deberán 
suministrar a la Secretaría de Estado 
de Industria y Comercio Interior —Di- 
rección Nacional de Industria — en los 
plazos que la citada Dirección Nacional 
fije, las informaciones que se les so- 
liciten conducentes a posibilitar el con- 
trol del cumplimiento de las propósitos 
que determinaron la presente autoriza- 
ción 

Art. 5fi — El presente Decreto será re- 
frendado por el señor Ministro de Eco- 
nomía y Trabajo y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Industria y Co- 
mercio Interior. 

Art. 6? — Comuniqúese, publiquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

ONGANIA. 
José M, Dagnino Pastore. 
Baúl J. E. Peyceré. 

Anexo al Decreto N? 6.435 

NOMINA DEL BIEN Y VALOR P. O- B. 
PUERTO DE BUENOS AIRES 

\x$s. m$n. 
1 (Una) Prensa automá 
tica rotativa universal 
modelo R - 46 con do- 
sador de malta mar- 
ca Longinotti, completa 
con sus accesorios para 
su normal funciona- 
miento 20.432 7.750.050 

20.432 7.750.050 

Son: Veinte mil cuatrocientos treinta 
y dos dólares estadounidenses, equivalen- 
tes a siete millones setecientos cincuenta 
mil cincuenta pesos moneda nacional. 



Art. 5 ? — El presente decreto será, re- 
frendado por el señor Ministro de Eco- 
nomía y Trabajo y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Industria v Ce- 
mercoi Interior. 

Art. 6? — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

ONGANIA. 
José M. Dagnino Pastor*. 
Raúl ,T. E. Peyceré. 

Anexo al Decreto N<* 6.4*6 

NOMINA DE LOS PUERTOS Y VALOl 

P.O.B. PUERTO DE EMBARQUE 

DE LOS MISMOS 

u$s. mfn. 
2 (Das) Peinadores para 
algodón, marca Mar- 
zOli. de 8 cabezas con 
3 'salidas, ancho de tra- 
bajo 30,48 cm. (12"), 
dispositivo de limpieza, 
completen, con todos 
sus accesorios para su 
normal funcionamiento 24.360 ft.526.0W} 

24.360 8.526-000 

Son: Veinticuatro mil trescientos se- 
senta dólares estadounidenses, equivalen- 
tes a ocho millones quinientos veintiséis 
mil pesas moneda nacional. 



Secretaría de Industria y CVwwrei* 
Interior 

INDUSTRIA 



V 



Secretaría d* Industria y Comercio 
Interior 
INDUSTRIA 

Promoción. 

Acuérdanse beneficios a una til- 
ma para importar maquinarias. 

DECRETO 

N? 6.426 

Bs. As., 10|10|69 

VISTO el Expediente S. E. I. C. I. nú- 
mero 137.180J69 en el que la firma 
"Algodonera Vinca, Sociedad Anóni- 
ma, Industrial y Comerciar' solícita 
se le acuerden los beneficios del De- 
creto número 1.756|68, para importar 
maquinarias y atento a que el pro- 
yecto cumple con las exigencias re- 
queridas por el mencionado decreto 
y lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Industria y Comercio In- 
terior, 

El Presidente 

de la Nación Argén un- 

Decreta: 

Artículo 1* — Acuérdase a la firma 
"Algodonera Vinca, Sociedad Anónima, 
Industrial y Comercial, con domicilio le- 
gal en la calle Lavalle número 1763, 
piso 5?, Capital Federal y planta indus- 
trial en la calle Bernardo de Irigoyen 
número 1500, Boulogne, Partido de San 
Isidro, Provincia de Buenos Aires, los 
beneficios del artículo 1? del Decreto 
número 1.756|68, para la importación de 
los bienes de capital cuya descripción 
y precios figuran en el anexo de este 
decreto que forma parte integrante del 
mismo. 

Art. 2™ — La importación de los bienes 
a que se refiere el artículo anterior se 
regirá por las normas establecidas en el 
Decreto número 1.756)68 y su ampliatorio 
número 662Í69. 

Art. 3? — La firma beneficiaría a par- 
tir de la fecha de publicación del pre- 
sente decreto en el Boletín Oficial de- 
berá despachar a plaza en un término 
de nueve (9) meses la totalidad de los 
bienes a importar y en un plazo de tres 
(3) meses a contar de la fecha del des- 
pacho a plaza deberá instalarlos y po- 
nerlos en marcha en las condiciones de 
capacidad de producción y calidad espe- 
cificadas en el proyecto industrial que 
dio origen a este decreto, para lo cual 
deberá pedir en término la pertinente 
comprobación de la Secretaría de Es- 
tado de Industria y Comercio Interior. 

Art. 4*? — La firma beneficiaría deberá 
suministrar a la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio Interior —Direc- 
ción Nacional de Industria— en los pla- 
zos que la citada Dirección Nacional fije, 
las informaciones que se le soliciten 
conducentes a posibilitar el control del 
cumplimiento de los propósitos que de- 
terminaron la presente autorización. 



Promoción. 

Acuérdanse a mía, firma los be- 
neficios del Decreto 3.113Í64. 
DECRETO 

N° 6.767 

Bs. As.. 20UOI69 

VISTO el expediente S.E.I.C.I. nú- 
mero 130.167/68 en él que la fir- 
ma "Nicolás Rostas, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada" solicita 
6e le acuerden los beneficios del De- 
creto número 3.113/64 y atento a 
que el proyecto cumple con las exi- 
gencias requeridas por el menciona- 
do decreto y lo propuesto por 1$ 
Secretaría de Estado de Industria 
y Comercio Interior, 

El Presidente 

De la Nación Argén ti xa 

Decreta: 

Artículo 1* -- Declárase a la fki*ma 
"Nicolás Rostas, Sociedad de Responsa- 
bilidad Limitada", con domicilio legal y 
planta indu^rial en el Barrio Induc- 
trial, Ruta 3, Manzana 5, Comodoro Ri« 
vadavia, provincia del Chubut, compren- 
dida en los términos del Decreto nú- 
mero 3.113/64 otorgándosele los bene- 
ficios establecidos en los incisos a), c) 
y e), apartado 1, artículo 7^ del citíüo 
decreto, con referencia a la ampliación 
de su planta productora de telas bor- 
dadas para cortinas y telas tricot de 
jersey para lencería y/o camisería ela- 
boradas con hilados de fibras sintéti- 
cas, lo que elevará su producción de 
doscientos veinte mil (220.000) a cua- 
trocientos cuarenta y cinco mil seis- 
cientos (445.600) kilogramos anuales de 
tela. 

Los beneficios del inciso a) se otor- 
gan con las limitaciones contenidas en 
el párrafo cuarto del mencionado in- 
ciso. 

Art. 2? — Acuérdase a la firma "Ni- 
colás Rostas, Sociedad de Responsabili- 
dad Limitada" prioridad de equipamien- 
to hasta trescientos sesenta y ocho mil 
ochocientos noventa dólares estadouni- 
denses (u$s 368.890), equivalentes a cien- 
to veintinueve millones ciento once mil 
quinientos pesos moneda nacional (m$n 
129.111.500), valor F.O.B. puerto de 
embarque para la importación de ma- 
quinarias y equipos nuevos, con destino 
a la ampliación de la planta a que se 
refiere el artículo anterior. 

Dicho equipamiento se regirá por las 
disposiciones pertinentes del Decreto 
número 5.339/63. con excepción de tas 
artículos 20 y 21, para los siguientes 
bienes: 4 (cuatro) máquinas Raschel, 
Super Garant MRGP 23, 2 (dos) má- 
quinas Raschel, Super Garant MRG 
25 S, 2 (dos) máquinas Kettensthull, 
Super Rapid KE 2 y 1 (una) máquina 
Urdidora, modelo DS 21, OPW. 

Art. 3' — El pago de los bienes a im- 
portar a que se refiere el artículo 2$ 
se regirá por las disposiciones del Ban- 
co Central de la República Argentina 
sobre financiamiento externo. 

Art. 4? — La firma beneficiaría de kt 
presente autorización deberá presentar a. 
consideración de la Secretaría de Esta- 
do de Industria y Comercio Interior 
— Dirección Nacional de Industria — den- 
tro de los noventa (90) días, contados 
a partir de la fecha de notificación de 
esté decreto, la descripción de los bie- 
nes a introducir del exterior y en xjn 
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plazo de catase (14) meses, contados a 
partir de Ja fecha de su aprobación, 
deberá instalarlos y ponerlos en mar- 
cha en las concbcioneb de capacidad de 
producción y calidad especificadas en el 
proyecto industrial que dio origen a este 
decreto, para lo cuai deberá pedir en 
término la pertinente constatación de 
la Secretaria de Estado de Industria y 
Comercio Interior. 

En caso de incumplimiento a lo dis- 
puesto precedentemente, la autorización 
acordada por el presente decreto cadu- 
cará de pleno derecho. 

Art. 5' — La íirma beneficiaría de- 
berá informar trimestralmente a la Se- , 
cretaría de Estado de Industria y Co- 1 
mercio Interior —Dirección Nacional de 
Industria — acerca del monto de los bie- 
nes despachados a plaza hasta eomple 



tar el total autorizado por este decreto, 
debiendo, además, suministrar en los 
plazos que la citada Dirección Nacional 
lije, las informaciones que se le soli- 
citen, conducentes a posibilitar el con- 
tralor del cumplimiento de los propó- 
sitos que determinaron la presente au- 
torización. 

Art. G* — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro de Eco- 
nomía y Trabajo y firmado por los se- 
ñores Secretarios de Estado de Indus- 
tria y Comercio Interior y de Hacienda. 
Art. T> — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial y archívese. 
ONGANIA 

José M. Dagnins Pastare. 

Baál J. K. Feyceré. 

Luis B. Mey. 




RESOLUCIONES 



Sintetizodob 



PUBLICACIÓN EXTRACTADA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN 
CONFERIDA POR EL DECRETO NUMERO 15.»» DEL ASO 1959 



RESOL, N? 1.502. - Bs. As., 
Apruébase la reforma introducida por 
la asamblea celebrada el 15¡11|68, en 
el estatuto de la Sociedad Anónima del 
Atlántico C. I. y P., la que, en lo su- 
cesivo se denominará Sociedad Anóni- 
ma del Atlántico Compañía Finan- 
ciera. 

RESOL, m 1.503. — Bs. As., 26¡fij69. 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Víctor M. 
Contreras y Cía.. S. A. I. C. I. F. 
A. G. y Minera, por la asamblea ce- 
lebrada el 10 13160. 



RESOL, N? 1.504. -Bs. As., 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Bodegas y 
Viñedos Pefiaflor, S. A. A. L y C, 
por la asamblea celebrada el 30J4J69. 



RESOL. N' 1.505. — Bs. As., 26|8J6». 
Apruébase lu reforma introducida en 
el estatuto ^de la sociedad Ocal, S. A. 
C. I. P. I. A. y de Mandatos y Ser- 
vicios, por la asamblea celebrada el 
31|5(69. 

RESOL N' 1506. — Bs. As.. 26|8|69. 
Apruébase la reforma introducida por 
la asamblea celebrada el 29|4|69 en el 
estatuto de la sociedad Kinga, S. A. 
C. I. P. Constructora y A., la que, en 
lo sucesivo se denominará Kinga, S. 
A. C. I. P. Constructora A. y Asesora. 

RESOL. N* 1.507. — Bs. As., 26!8¡6». 
Apruébase la reforma introducida oor 
la asamblea celebrada el 4|6|69 en el 
estatuto de la sociedad Distribuidora 
Norte, S. A. C. e I., la que. en ¡o 
sucesivo se denominará Isocianatos 
Argentinos, S, A. C. e I, 




MINISTERIO 
DEL INTERIOR 



Secretaría de Justicia 

¿OCmiADES ANÓNIMAS 

RESOL. N» 1.416. - Bs. A*., I0J6J69 
Apruébase la reforma introducida por 
la íuminH^fi celebrada el 4J6169, en el 
estatuto de la sociedad Frembrague, 
8. A, t C. y F.. la que, en lo sucesivo, ; 
se denominará Manuel Neira, S. A. I 
C. y P. 

AESOL. N* L441. — Bs. As./ !%$¥& 
Apruébase la reforma introducida pol- 
la asamblea celebrada el 26t2]66 en 
el estatuto de la sociedad Instantco- 
pía, SL A. I. y C, la que, en lo sucesivo 
se denominará Bellver, S. A. C. I. 



celebrada el 16|5j69 y ratificada el 
3t7M0 

RESOL. N9 1.465 — Bs. As., 20|8}69. 
Apruébase la informa introducida en 
el estatuto de la sociedad Explotacio- 
nes Rurales S. A. A. y F., por ta asam- 
blea celebrada el 24|3|69. 

RESOL. N* 1.466. — Bs. As., 2018169. 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad ^stablecl- 
miento Sello de Oro 45, S. A. L C, y 
A, por la asamblea celebrada el 121*169. 

RESOL. N? 1.468. — Bs. As., 2033169- 
Apruébase la reforma introducida en el 
estatuto de la sociedad General Ron- 
deau, S. A. C. I. P. y A., por la 
asamblea celebrada el 20|9J68. 

RESOL. N* 1.472. — Bs. As., 22J8J69. 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Arosa, S. 
A I C. P. L y A. por la asamblea 
celebrada el 12|12|«8. 

RESOL. N? 1473. — Bs. As., 22|8j69. 
Apruébase la reforma introducida en \ 



Secretoria de Hacienda 
DIRECCIÓN GENERAL 

IMPOSITIVA 

Funcionario que se encargará 
interinnmente de las funciones 
conferidas al Director General. 
RESOLUCIÓN 

H9 3.639 

Bs. As., 19jll : 6i> 

VISTO lo dispuesto por resolución nú- 
mero 3.122 del 13 de marzo de 1969, 

El, Secretario de Hacienda 

Resuelve : 

Artículo F — Encárgase interinamente 
del ejercicio de todas las funciones y atri- | 
buciones que las normas legales confieren 
al Director General de la Dirección Gene- 
i ral Impositiva, al Jefe del Departamento 
de Recaudación, contador público nació- . 
nal don Pedro Francisco José Pavesi. 

Art, 2 9 — Comuniqúese a quienes co- j 
rresponda, dése a la Dirección Naciona 
del Registro Oficial y archívese. 

Me 



de identificación de mercaderías solicita* 
rán instrucciones al Departamento Téc- 
itica Aduanera. 

Art. 5' — Publíquese en el Boletín Ofi- 
cial y en el de la Dirección Nacional- 
Comuniqúese al Centro de Importadores 
y Centro de Despachantes de Aduana. 
Cumplido, archívese. 

Mario Andrés Durríeu. 



Secretaría de Industria 
y Comeréis Interior 

PROVINCIAS 

Córdoba, — Habilítase una en- 
tidad privada para extender cer- 
tificados de origen. 

RESOLUCIÓN 

»* 584 

Bs.AS-, IB] 



V 



1 *- 
RESOL. N* 1.442. — Bs. As., im&- 

Apruébase la reforma introducida en __ 

el estatuto de la sociedad Laharrague i ¿^estatuto de la sociedad Ftemia 

S» A. A. O. C. I. y F.. por la asamblea A- I y C por la asamblea celebrada 

celebrada el «5(69. el 3Ó[4|69. 

RESOL N* L443. — Bs, As., l*i*í». RSBO * N o 1474 _ B s As. 22J8¡89. 

Apruébase la reforma inducida en Apruébase la reforma introducida en 

el estatuto de la sociedad The Argén- j «^«^—«c 

tine B3de C* 8. A. C. I. y F. (Cueros 

Argentinos, & A. C. I. y F), por la 



asamblea celebrada el 1*17109. 
RESOL N* L447. — Bs. As., 20\9¡¡Sa 



RESOL. N* 
Apruébase _ 

el estatuto de la sociedad P. Ingles e 
Hijo, S. A. I. y C por la asamblea 
celebrada el 15]2163, dejando sin efecto 
la del 31J10I68. ,_ 

' '-- Bs. As., 26;8|6». 



«yuij. n T l«i. — 1». «-, ¿w|ojw»' rtcol N^ 1486 — Bs As. 26-8 6». 

^T^L^^StJSiwSSSí^ Apruébase la reforma introducida en 

el estatuto de la sociedad Smtaryc, S. ] ^ estatuto de la sociedad Edificadora 3 

A. ItC, por la asamblea celebrada ¡ ^^ s A . c . lm F . e 1, por la 

asamblea celebrada el 22|lf69. 
RESOL. N* 1.487. — Bs. As., 26|8!«9. 

Apruébase la reforma introducida en 



«i zmm. 

RESOL. N* 1.448. — Bs. As., 20I»|69. 
Apruébase la reforma introducida en el 
estatuto de la sociedad Cadma, S. A. 

C I. y F., por la asamblea celebrada ' 
el 2216169 
RESOL. N> 1.449. — Bs. As., 20|8|69. 
Apruébase la reforma introducida en el 
«statuto de la sociedad Rexim S. A, C. 



el estatuto de la sociedad Sualjor, S. 
A. de Inversiones Mobiliarias e Inmo- 
biliarias, por la asamblea celebrada el 
24|6|69. 
RESOL. N* 1.488. - Bs. As., 26¡8¡69. 




REBOL. 

Apruébase 
ef estatuto de la sociedad Ludovico 
Leyer e Hijos S. A. C. I. I. y F.. 
por la asamblea celebrada el 3014169. 

RESOL. N? 1.451. — Bs. As., 20|8¡69. 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Marach, S. 
A. F. I. C. I. y A„ por la asamblea 
celebrada el 21I7¡69. 

RESOL. W 1.452. - Bs. As., 20|8|69. 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Mallas Lyra 
8. A. C. I. y F., por la asamblea 
celebrada el 30Í6J6». 

RESOL. N» 1.4S3. — Bs. As*. 20¡S¡». 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Estampería 
París, S. A. C, e i., por la asamblea 
celebrada el 30m68. 

RESOL. N? 1.462. - Bs. As., 2018169. 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Elía. L C. 
S. A., por la asamblea celebrada el 
31|5|69. 

RESOL. N<? Ltó3. — Bs, As, 20J8Í69. 
Apruébase la reforma introducida en el 
estatuto de la sociedad Unifrut, S. A. 
C. I. I. y A„ por la asamblea cele 
brida el 27ISK9. 

RESOL. N» l«t - Bs. As., 201816». 
Apruébase la reforma Introductas en 
d estatuto de la sociedad Compañía 
Frutícola del Norte S. A. C. A. I. 
P» X* y Mandataria por la asamblea 



RESOL. N? 1.489; — Bs. Aa, 26j8i|69. 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Michelánge- 
]o S. A. C. e I., por la asamblea 
celebrada el 18|7j69. 

RESOL. N9 1.49®. — Bs. As., 26|8f69. 
Apruébase ia reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Eppel, S. 
A. I. y C, por la asamblea celebrada 
el 3094169, 

RESOL. N* 1.491. — Bs. As, 26J8Í69. 
Apruébase la reforma introducida pol- 
la asamblea celebrada el 28| 10(68, en 
el estatuto de la sociedad Clínica San 
Luis S. A., la que, en lo sucesivo se 
denominará Centro Médico San Luis. 

RESOL. N9 1.483. — Bs. As., 26j8|69. 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Paradis, S. 
A. (C. I. F, y A.), por ia asamblea 
celebrada el 31110)68. 

RESOL. N<? 1.499. — Bs. As., 26J8|69. 
Apruébase la reforma introducida por 
la asamblea celebrada el 12J516», en el 
estatuto de la sociedad Juncalco Ser- 
vicios y Mandatos S. A., la que, en lo 
sucesivo se denominará Juncalco C. 
Servicios y Mandatos S. A. 

RESOL- N* 1.500. — Bs. As„ 26|f469. 
Apruébase la reforma introducida en 
el estatuto de la sociedad Recite, S. A. 
C. I. I. y A., por la asamblea cele- 
brada el 14J1J69. 



Dirección Nacional fle Aflvna* 
ADUANA 

Identificación de mercaderías. 

El estampillado aduanero de las 
mercaderías de importación su- 
jetas a identificación deberá 
realizarse en forma eficiente. 
RESOLUCIÓN 

N« 8.392 

Bs. AS., 12'11|69 

VIfc,TQ que esta Dilección Nacional ha 
observado que el estampillado adua- 
nero de las mercaderías de importa- 
ción sujetas a identificación se reali- 
za en forma deficiente, y 
CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N-7.456¡67 (DNA>, 
Punto 20, se estableció que en estas 
circunstancias el pegado de ¡as es- 
tampillas yjo fajas de identificación 
de mercaderías se realizará, en todos 
los casos, utilizando un adhesivo a 
base de resinas y caucho sintético en 
emulsión acuosa; 
Por ello, 

Ec Interventor en ±... 
Ddlecciówt Nacional de A- ^ ».. 
Resuelve : 

Articule 1* — Se recuerda a todas las 
dependencias aduaneras del país y a las 
firmas importadoras, el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Punto 20 de la Resolu- 
ción N? 7.456J67 (DNA), publicado en Cir- 
cular General N? 258J67, en el sentido de 
que el pegado de las estampillas yjo fajas 
de identificación de las mercaderías de 
importación afectadas al régimen del De- 
creto N? 4.531165 o de cualquier otra dis- 
posición que requiera ese control identifi- 
catorlo. se practicará en todos los casos, 
utilizando un adhesivo a base de resinas 
y caucho sintético en emulsión acuosa, y 
eu forma tal, que dichas estampillas que- 
den íntegramente adheridas. 

Art. 3» — La violación a lo dispuesto en 
el artículo anterior por parte de las fir- 
mas interesadas, dará lugar a las san- 
ciones que prescribe el régimen de iden- 
tificación de mercaderías. 

Art. 3* — Las aduanas tratarán, dentro 
de lo posible, en oportunidad de pedidos 
de libramiento a plaza de pequeñas parti- 
das de mercaderías sujetas a identifica- 
ción, que el correspondiente estampillado 
se realice previamente en zona portua- 
ria o recinto fiscal. 

Art 4" — A partir del 1? de diciembre 
próximo, el personal de inspectores que 
deba actuar en el control de estampillas 



ISTO el Expediente N? 17.421/68, y 
CONSIDERANDO: 

Que el articulo 10? del Decreto nú- 
mero 1.329:65 determina que se po- 
drán habilitar entidades privadas pa- 
ra extender certificado de origen; 
Que la Cámara de Comercio Exterior 
del Centro de la República ha solici- 
tado dicha habilitación con carácter 
regional para actuar en la Provincia 
de Córdoba y su Zona de Influencia; 
Que tendiendo a posibilitar una ma- 
yor agilidad en el trámite adminis- 
trativo que motiva la obtención de .a 
certificación de origen, resulta acon- 
sejable acordar habilitaciones a enti- 
dades regionales ubicadas en zonas de 
influencia comercial y produc 
Que dicha Cámara de Comercio ex- 
terior en sus estatutos señala en for» 
ma expresa, como objetivos, e. nu- 
cleamiento y canalización de todos ios 
esfuerzos tendientes ñ incrementar el 
desarrollo económico del centro del 
país, por medio del comercio exterior; 

Por ello. 
El Secretario de Industr» 

v Comercio Interior 

Resuelve: 

1» — Habilitar a la Cámara de Comercio 
Exterior del Centro de la República, con 
domicilio legal en la calle Rosario de 
Santa Pe 231 de la ciudad de Córdoba, 
para extender certificado de origen para 
las mercaderías provenientes de la pro- 
vincia de Córdoba y su zona de influen- 
cia. 

2?— La habilitación dispuesta en el 
apartado anterior corresponde a las Par. 
tidas y Subpartidas de ! os Capítulos 1 a 
99 de la NABALALC y podrá ser ejercí, 
da una vez transcurridos 30 días de la 
fecha de la presente resolución. 

39 — Regístrese, comuniqúese a la Se- 
cretaría de Estado de Comercio Exterior 
y a la Secretaría de Estado de Hacienda 
( Dirección Nacional de Aduanas), publí- 
quese y vuelva a la Dirección Nacional 
de Cooperación Industrial, a sus efectos. 

Peyoeré. 



Dirección General Impositiva 
IMPUESTOS 

Internos. — Valores fiscales e 
instrumentos de control. 

DISPOSICIÓN 

N9 2.842 (Adm.) 

Bs. As., 17111J69 

VISTO lo establecido p^r ¡a. nueva 
estructura orgánica de la repartición, 
aprobada por Decreto N« 6.563<68 t 
atendiendo a la mejor funcionalidad 
de sus dependencias acorde con lo 
dispuesto por el artículo 11' del De- 
creto N? 978|69, lo aconsejado por el 
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Departamento de Administración, la 
Delegación Regional N? 5 y la Divi- 
sión Organización y Métodos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar las funcio- 
nes asignadas por el Decreto de re- 
estructura aludido, a las distintas 
dependencias de esta Dirección Ge- 
neral; ; 
Que en consecuencia, corresponde de- ¡ 
jar sin eíecto la Resolución Interna ¡ 
N? 2.102 (Adm.); j 
Que también, atendiendo a sanas me- I 
didas de racionalización en el aspecto 
económico, corresponde arbitrar mé- 
todos que permitan la posibilidad 
de evitar gastos y recuperar parcial 
o totalmente materiales que han 
representado una considerable ero- 
gación ; 

Por ello, en uso de las atribuciones 
que le confiere el art. 6? de la Ley 
N° 11.683, texto ordenado en 1968, 

jíl Director General 

de la Dirección General Impositiva 

Dispone: 

Artículo 1? — Dejar sin efecto las dis- 
posiciones de la Resolución Interna nú- 
mero 2.102 (Adm.). 

Art. 2? — Transferir a la Sección va- 
loree, dependiente de la División Teso- 
rería del Departamento de Administra- 
ción, todas las funciones correspondien- 
tes al contralor de los valores fiscales e 
instrumentos de control de Impuestos In- 
ternos que por cualquier motivo fueren 
declarados inhábiles, fuera de uso en de- 
terminadas zonas geogiáficas o inutili- 
zabas por parte de las dependencias ex- 
pendedoras de esta Dirección. 

Art. 3? — Aprobar las normas que se 
enumeran seguidamente a las que deberá 
atenerse la ¡Lección Valores, para el aes- 
empeño de las funciones que le asigna 
el punto 29, precedente: 

a) Atender, en el ámbito de la Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, en to- 
dos los trámites inherentes a la in- 
utilización de los valores fiscales e 
instrumentos de control de Impues- 
tos Internos que se declaren en des- 
uso mediante su trituración, anula- 
ción o conversión en pasta u otros i 
medios que posibiliten su venta co- j 
mo material de rezago y en caso j 
de no lograrse este propósito, ¡ 
a proceder a su incineración se- i 
gún se estime más convenien- 
te y a la incineración de aquellos 
que por proceder de "desprendimien- 
tos", así corresponda; todo ello con 
los resguardos y requisitos legales 
en vigor, con sujeción a lo estable- 
cido por el art. 11* del Decreto nú- 
mero 978)69; 

b> En el caso de tratarse de valores 
fiscales o instrumentos de control 
provenientes de desprendimientos, 
intervendrá una vez que la Delega- 
ción Regional N? 5, haya realizado 
las verificaciones téeme-as y Ikx.m&j 
pertinentes y prestado la conformi- 
dad respectiva; 

c) En todos ios casos, aun cuando co- 
rresponda a jurisdicciones del inte- 
rior del país, intervendrá en la tra- 
mitación de las expertizaciones de 
las muestras que, según las nor- 
mas legales y reglamentarias, deben 
realizarse con el dictamen de la Ca- 
sa de Moneda de la Nación; 



Art. 5* — En todos los casos en que 
corersponda incinerar yjo inutilizar va- 
lores fiscales e instrumentos de control 
de Impuestos Internos, se pondrá este he- 
cho en conocimeinto dei Departamento 
de Auditoría, mediante comunicación es- 
crita, con una antelación no menor de 
cinco (.5) días hábiles ¿e la fecha, indi- 
cando lugar y hora de: acto. 

Art. 6? — Por los Departamentos de 
Administración y Recaudación se dicta- 
rán las normas o instrucciones comple- 
mentarias que de acuerdo a lo establecido 
por la presente, consideren necesarias a 
su más eficiente y célere cumplimiento. 

Art. 7* — El Departamento de Admi- 
ristr ación, de acuerdo con la Delegación 
Regional N? 5, propondrá las transferen- 
cias del personal y elementos afectados 
a estas tareas. 

Art. 8? — Regístrele, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficia 
y archívese. 

Raúl E. Cuello. 



RESOLUCIONES 



de 



REPARTICIÓN 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y TRABAJO 



Secretaría de Industria 
y Comercio Interior 



d) Los valores declarados sin demanda 
en las dependencias de cualquier 
jurisdicción, podrán ser reingresados 
al Tesoro Central o transferidos 
a otras oficinas expendedoras, siem- 
pre que dichos instrumentos no con- 
tengan leyendas comerciales o ins- 
cripciones de contribuyentes y se 
encuentren en condiciones de su ex- 
pendio, debiendo efectuarse las co- 
municaciones pertinentes a División 
Contabilidad de Recursos, depen- 
diente del Departamento de Re- 
caudación; 

e) Supervisar y controlar las sooreim- 
presiohes que se efectúen por cuenta 
de los contribuyentes, en imprentas 
propias y de terceíos, sobre vuioivs 
fiscales e instrumentos de control 

Art. 4 ? — Autoriiúar a partir de la fecha, 
a todas las Delegaciones Regionales del 
interior del país a proceder, respecto de 
sus dependencias jurisdiccionales que tie- 
nen expendio de valores fiscales e instru- 
mentos de control de Impuestos Internos, 
a cumplir las mismas funciones indicadas 
é» los incisos a), d) y e) del puiuo 3?, 
que en el ámbito de la Capital Federal 
■y aran Buenos Aires, atenderá la Sec- 
ción Valores, debiendo tramitar la previa 
expertización de las muestras, con inter- 
vención de la referida Sección. En estos 
actos intervendrá la Jefatura Regional 
o el funcionario que ésta en su repre- 
sentación faculte y, en el caso de des- 
prendimientos, con la participación de la 
Inspección Técnica, mediante el pemonal 
oel área de Fiscalización Externa Regio- 
nal, cumplimentando lo que se ha dis- 
puesto para }á Capital Federal y Gran 
Buenos Aires, en el inciso b) y las dis- 
posiciones del articulo 11* del Decreto 
número 978J69 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE COMERCIO INTERIOR 

DISPOSICIÓN 

Nv 86 
Bs. As., 19|11]69 

VISTO: La presentación en el ex- 

p-.-.'i-nto N? !i.l.G72-6n, SEICI, pro- 
ducida por la firma Siam Di Telia 
Ltda., inscripta en la División Pe- 
sas y Medidas bajo el N« 173; y 

CONSIDERANDO : 

Que por Disposición N» 140|65, i 
DNCI, se ha autorizado un régimen 
transitorio para los trámites de ; 
aprobación de tipo; 
Que la División Pesas y Medidas se 
ha expedido favorablemente respec- 
to a las prescripciones .'.el punto 1* 
apartado b) de la mencionada dis- 
posición; 

Por ello, atento a tal información 
y a lo aconsejado por el Departa- 
mento de Lealtad Comercial; 

EL, DIRECTOR NACIONAL 
DE COMERCIO INTERIOR 
DISPONE: 

1* — Autorizar a la firma recu- 
rrente a la presentación a la verifica- 

- :■>!: punitiva y sellado de los surti- 
■'■ j-=-;s de nafta de tipo aprobado S 
4012 modelos Siam W 700; Siam W 
700 Dual y Siam W 70o Horizonte con 
la "Variante N 1 ? 1" y modelos Siam W 
700 - A; Siam W 700 - A - Dual; Siam 
W 700 - A - Horizonte > Siam W TOO - 

t A - M con la "Variante N» 2",. consls- 
! lentes ambas en Ja sustitución del res- 
pectivo reloj computador modelo VR - 
| M- 66, de doble o simple comando por 
i otro reloj computador modelo VR-1.01] 
de doble comando (DHC) o simple co- ' 
mando ÍSHC) respectivamente» sin quí; | 
varíen el tipo ni los modelos aprobados J 
rú la forma dn sellado, ! 

2» Tener por modelos prototipos de j 
la presente aprobación los que lo : son 
de los modelos antecedentes, sirviendo 
para documenta* las diferencias de va- 
riantes la documentación agregada al 
expediente N» 91. 672*69, SSEICT fojas 
1 a 66. 

3» Expedir copias de la presente Dte- 
; t ' ¡?i ;>■..■',! Ia,s publicaciones estable- 
cidas en el artículo 6* de la Resolución 
Ministerial de fecha 9 de setiembre do 
1926. 

4? Comuniqúese, regístrese. Cumplid^ 
vuelva el expediente N* 9 3.672169, SEICI 
al Departamento de Lealtad Comercial 

— División Pesas y Medidas — para 
notificación de la firma interesada ,y 

i't reserva como arít^oodente técnico. 

Juan E. Damas. 
$ 14-400 e. 25)11 N» 2C.89S %. 27Í11J&9 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
COMERCIO INTERIOR 

DISPOSICIÓN 

NUMERO 75 
Bs. As., 31 10|69 

VISTO la presentación en el expe- 
diente número 91.563/1969 SEICI., 
producida por la firma Gilbert y 
Barker Mfg Co., inscripta en la Di- 
visión Pesas y Medidas bajo el nú- 
mero 1.469 y 

CONSIDERANDO: 

Que por Disposición N<? 140165 DNCI., 
se ha autorizado un régimen tran- 
sitorio para los trámites de apro- 
bación de tipo: 

Que Ja División Pesas y Medidas se 
ha expedido favorablemente respecto 
a las prescripciones del punto 1^ 
apartado b) de la mencionada Dis- 
posición. 

Por ello, atento a tal información 
y a lo aconsejado por el Departa- 
mento de Lealtad Comercial, 

El Director Naciona] de 
Comercio Interior, 
Dispone: 

V — Autorizar a la firma recurrente 
la presentación a la verificación primi- 
tiva del surtidor de nafta de tipo apro- 
bado S 4021 modelos Gilbarco Trim- 
line 5000 y Gilbarco Trimline 7000 con 
las variantes "Computador Veeder Root 
VR 101 DHC" y "Computador Veeder 
Root VR 101 SHC", sin que varíe el ti- 
po ni los modelos aprobados, ni la for- 
ma de sellado. 

2? — Ratificar las correcciones intro 
tíucidas en la documentación agregada 
a! expediento N' 91.563 69 SEICI., por 
el personal técnico do la División Pe. 
sas y Medidas. 

3? — Entregar a ¡a firma recurrente, 
en condición de custodia, con los de- 
bidos recaudos, conforme autoriza la 
disposición W 140J65 DNCI., el surtidor 
de nafta modelo Gilbarco Trimline 7000 
(doble) con la valíante "Computador 
Veeder Root VR 101 DHC" instalada en 
uno de sus dos conjuntos surtidores te- 
niendo por válidos, para las diferencias 
de modelo y de variante la documenta- 
ción agregada al Expediente N? 91.563! 
69 SEICI. 

4? _ Notificar a la firma recurrente 
que cualquier nueva presentación que 
realice para modificar o añadir varian- 
tes a cualquiera de ambos modelos Gil- 
barco Trimline ;>G0G o Gilbarco Trimli- 
ne 7000 deberá realizarse acompañando 
la documentación completa del modelo 
afectado. 

5« — Expedir copias de la presente 
Disposición para las publicaciones esta 
Mecidas en el articulo 6? de la Reso 
lución Ministerial de fecha 9 de se- 
tiembre de 1926. 

6* — Comuniqúese, regístrese- Cum- 
plido, vuelva el expediente N? 91.563! 
69 SEICI. al Departamento de Lealtad 
Comercial, División Pesas y Medidas 
para notificación de la firma intere- 
sada y su reserva como antecedente téc- 
nico. 

Juan E. Dumas 

* 13.920 K2411-N'- 26.705 V.26I11J69 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
COMERCIO INTERIOlt 

DISPOSICIÓN 

NUMERO 80 

BS. As.. ÉJill 69 

VISTO la presentación en el expe- 
diente N? 64,387¡68 SEICI, producida 
por la firma Gilbert & Barker Mfg 
Co., inscripta en la División Pesa* 
v Medidas bajo el número 1460, y 

CONSIDERANDO; 

Que por Disposición 140J65 DNCI s* 
ha autorizado un régimen transitorio 
para los trámites do aprobación ti 
T,ipq. 

Que j& División Pesas y Medidas, «.- 
ha espedido favorablemente respec- 
to a las prescripciones del punto 1? \ 
apartado b) de la mencionada dts- 1 
posición. 

Por ello, atento a tal información 
y a lo aconsejado por el Departa 
mentó de Lealtad Comercial 

El Director Nación ai <¡e 
Comercio liufrjor. 
Dispon p: 

i* — Autorizar a la firma veto. .ente 
la presentación a la verificación pri- 
mitiva de los surtidores de nafta de 
flujo continuo y accionamiento manual, 
computadores, modelo Gilbarco Trimli 
ne 5000-M como similares al Tipo apro- 
bado s 40 31. 



2* — Entregar a la firma recurrente, 
] en condición de custodia y con los de- 
bidos recaudos, el surtidor modelo pro- 
totipo de la presente aprobación, con- 
forme al régimen autorizado por Dis* 
posición N? 140(65 DNCI. 

39 _ Ratificar las correcciones a la 
documentación y propuesta de precinta- 
je introducidas por el personal técnico 
de la División Pesas y Medidas. 

4 9 — Aprobar la propuesta de precin- 
taje tal como se documenta en el men- 
cionado expediente en fojas 28 y 45 
a 48. 

5* — Notificar a la firma recurrente 
que cualquier modificación o variante al 
modelo que se aprueba deberá solicitarse 
presentando la documentación completa 
del instrumento. 

6* — Expedir copias de la presenté 
Disposición para las publicaciones esta- 
blecidas en el articulo 6? de la Reso. 
lución Ministerial de fecha 9 de se- 
tiembre de 1926. 

79 _ comuniqúese, regístrese. Cumplí, 
do, vuelva el expediente N? 64.387|68 
SEICI., al Departamento de Lealtad Co- 
mercial, División Pesas y Medidas, pa- 
ra notificación de la firma interesad» 
y su reserva como antecedente técnico. 



Juan E. Dumas. 
$ 13.920. e.24|ll-N? 26.698 v.26!ll]69 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE COMERCIO INTERIOR 

DISPOSICIÓN N' 79. — Bs. as, 3|11|69. 
VISTO la presentación en el Expedien- 
te número 91.843|1969 SEICI., producida 
por la firma Bonfranceschl Hnos., ins- 
cripta en la División Pesas y Medidas 
bajo el número 2.164 5 atento lo infor- 
mado por la mencionada dependencia y 
lo aconsejado por el Departamento de 
Lealtad Comercial. 

El Director Nacional de Comercio 
Interior, Dispone: 

1? — Autorizar a la firma recurrente 
ía presentación a la verificación primi- 
tiva de las balanzas de su fabricación de 
tipo aprobado M.3.017 de dos (2) y cinco 
(5) kilogramos de capacidad y M.4.054 
de seis (6) y nueve (9) kilogramos de 
capacidad con la variante "plato lane- 
ro", tal como se iocumenta en el men- 
cionado expediente fojas uno (1) a cin- 
co (5) sin que varíen los tipos aprobados 
ni la forma de sellado, deUendos contar 
en el certificado de verificación primiti- 
va la adopción de la variante. 

2' — Notificar a la misma firma que 
la próxima solicitud de aprobación de 
modificaciones o varia- tes que afecte a 
cualquiera y cada una de las balanzas 
comprendidas en esta aprobación deberá 
ser presentada 'untamente con la docu- 
mentación completa dei instrumento. 

39 — Expedir copias de la presente Dis- 
posición para las publicaciones estable- 
cidas en el artículo 6' de la Resolución 
3i-terial de fecha 9 de setiembre de 
1926. 

49 — Comuniqúese, regístrese. Cumpli- 
do, vuelva el expediente W 91.843169 
SEICI.. ai Departamento de Lealtad Co- 
mercial, División Pesas y Medidas, para 
notificación de la firma interesada y su 
reserva como antecedente técnico. 

Juan E. Dumas 

$ 11.160— e.21|llN* 26.406 v.26|ll|flf 



CONCURSOS 



anteriores 



DE BIENESTAR SOCIAL 



Secretaria de Salud Pública 



INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD MENTAL 

Expediente N? 13.625|69 

Llamase a concurso interno de antece- 
dentes, títulos y trabajos para cubrir en 
el Centro de Salud Mental "Arturo Ame- 
ghino", el cargo que seguidamente se da- 
talla: Clase . "C" - Grupo "V" - Suelde 
inicial $ 20.500.—. Un (I) cargo de pü- 
cólogajo. 
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Déjase constancia que, ademas del suel- 
do inicial indicado corresponde la liqui- 
dación de bonificaciones por antigüedad, 
complemento de antigüedad, título, sala- 
rio familiar y peligrosidad. 

i: -.llamo, procede comunicar que se 
llíi.;:ia simui'áneamente a concurso abier- 
to para proveer el cargo enumerado, ha- 
llándose supeditado éste al resultado del 
concurso interno y a la disponibilidad 
de agentes que registre el Servicio Cen 
tralizado de Transferencia y Redistribu- 
ción para el Personal. 

Serán requisitos para la inscripción: 

a) Ser ciudadano argentino; b) Poseer 
título de psicóloga¡o, licenciada|o en psi- 
cología o doctor|a en psicología, expedi- 
do o revalidado por Universidad Argén- 
tina e inscripto en los organismos corres- 
pondientes; c) Presentar tres (3) ejem- 
plares escritos a máquina o impresos con 
la nómina de todos los servicios presta- 
dos, antecedentes y tí tu ios legalizados, in- 
dicando lugares y fechas en estos últimos, 
d) Acreditar antecedentes en trabajo en 
comunidad. 

La inscripción estará abierta los días 
25 y 16 de diciembre de 1969, debiendo 
registrarse en la Oficina de Personal del 
Centro de Salud Mental "Arturo Ame- 
ghino", Córdoba N? 3120, Capital Federal, 
de 9 a 13 horas. — Juan C Grille. 
Jefe División Personal. 

e. 2411 m 6.334 V. 25|11|69 



INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD MENTAL 

Expediente N» 13.f>23 69 

Llámase a concurso interno de antece- 
dentes, títulos y trabajos para cubrir en 
al Centro de Salud Mental "Arturo Ame- 
ghino", el cargó que seguidamente se de- 
talla: Clase "C" - Grupo "IV" - Sueldo 
inicial $ 21.900.—. Un (1) cargo de médico 
asistente (para neurología). 

Déjase contancia que además del suel- 
do inicial indicado, corresponde la liqui- 
dación de bonificaciones por antigüedad, 
complemento antigüedad, título salario 
fíimiliar, adicional de la carrera* Asisten- 
cial aprobado por Decreto N? 10.003|67, 
peligrosidad y bonificación por título. 

Asimismo procede comunicar que se lia. 
n¡a simultáneamente a concurso abierto 
para proveer los cargos enumerados, ha- 
llándose supeditado este al resultado del 
concurso interno y a la disponibilidad 
de agentes que registre el Servicio Cen- 
tralizado de Transferencia y Redistri- 
bución para el personal. 

Serán requisitos para la inscripción: 

a) Ser ciudadano argentino; b) Poseer 
título de médico expedido o revalidado 
por Universidad Argentina e inscripto en 
los organismos correspondientes; c) Pre- 
sentar ocho (8) ejemplares escritos a 
máquina o impresos con la nómina de 
todos los servicios prestados, anteceden- 
tes y títulos legalizados indicando luga- 
res y fechas en estos últimos, acompañan- 
do además un (1) ejemplar de cada uno 
de sus hasta diez (10) mejores trabajos; 
d) Acreditar antecedentes en la especia- 
lidad. 

La inscripción permanecerá abierta los 
días 15 y 16 de diciembre del corriente 
año, debiendo registrarse en la Oficina 
de Personal del Centro de Salud Mental 
"Arturo Ameghino", Córdoba N<> 3120, 
Capital Federad, de 9 a 13 horas. — 
Juan C. Grille. Jefe División Personal. 

•tí 34)11 N° 6.335 v, 25|11|69 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD MENTAL 

Expediente N? 13.624/69 

Llámase a concurso interno de antece- 
dentes, títulos y trabajas para cubrir en 
el Centro de Salud Mental "Arturo Ame- 
ghino". los cargos que seguidamente se 
detallan : 

Clase ' C" - Grupo "III" - Sueldo Ini- 
cial: $ 27.800. — Seis (6) cargos de Asis- 
tente Social, 

Déjase constancia que, además del suel- 
io inicial indicado, corresponde la liqui- 
dación de bonificaciones por antigüedad, 
complemento de antigüedad, título, sa- 
lario familiar y peligrosidad. 

Asimismo precede comunicar que se Ua- 
72 a simultáneamente a concurso abierto, 
para proveer los cargos enumerados, ha- 
llándose supeditado éste al resultado del 
concurso interno y a la disponibilidad 
de agentes que registra el Servicio Cen-r 
tralizado de Transferencia y Redistribu- 
ción para el Personal. 
Serán requisitos para la inscripción: 
a) Ser ciudadano argentino; 
b> Poseer título de Asistente Social, ex- 
pedido o revalidado por Universidad 
Argentina e inscripto en los orga- 
nismos correspondientes. ; 
z) Presentar uW <3) ejemplares escri- 
tos a máquina o impresos con la 
nómiua de todos ios servimos pres- 
tados, antecedentes y títulos legali- 
za dos, indicando lugares y fechas en 
estos últimos. 
La inscripción permanecerá abierta los 
días 15 y 16 de diciembre del .corriente 
año, debiendo foíma'ízarser én la Oficina 
dé Personal del Centro de Salud Mental 
"Arturo Ameghino", Córdoba N* 3120. 
Capital Federal, de 9 a 13 horas. 
Juan C. Grille, Jefe División Personal. 
P.24Ü1 N? 6 336 V. 2gfl 1¡68 



INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD MENTAL 

Expediente N* 13.622/69 

Llámase a concurso interno de antece- 
dentes, títulos y trabajos para cubrir en 
el Centro de Salud Mental "Arturo Ame- 
ghino", los cargos que seguidamente se 
detallan; 

Clase "C" - Grupo "IV" - Sueldo Ini- 
cial: $ 21.900. — Ocho (8) cargos de 
Médicos Asistentes (para Clínica Psiquiá- 
trica). 

Déjase constancia que, además del suel- 
do inicial indicado, corresponde la liqui- 
dación de bonificaciones por antigüedad, 
complemento por antigüedad, adicional 
de la Carrera Asistencial aprobado por 
Decreto N? 10.003/67, salario familiar, pe- 
ligrosidad y bonificación por título. 

Asimismo procede comunicar que se lla- 
ma simultáneamente a concurso abierto 
para proveer los cargos enumerados, ha- 
llándose supeditado éste al resultado dei 
concurso interno y a la disponibilidad 
de agentes que registre el Servicio Cen- 
tralizado de Transferencia y Redistribu* 
cien para el Personal. 

Serán requisitos para la inscripción: 

a) Ser ciudadano argentino; 

b) Poseer título de Médico expedido o 
revalidado por Universidad Argen- 
tina e inscripto en los organismos 
correspondientes ; 

c) Presentar ocho (8) ejemplares es- 
critos a máquina o impresos con la 
nómina de todos loe servicios pres- 
tados, antecedentes y títulos legali- 
zados, indicando lugares y fechas en 
estos últimos, acompañando además, 
un (1) ejemplar de cada uno de sus 
hasta diez mejores trabajos. 

Los profesionales médicos que resulten 
ganadores de los cargos indicados más 
arriba, cumplirán diecisiete (17) horas 
treinta (30) minutos de labor semanal y 
además estarán obligados a cubrir una 
guardia semanal activa de veinticuatro 
(24) horas (entre el lunes y el sábado) 
y una guardia de veinticuatro (24) ho- 
ras rotativa un domingo de cada siete 
(7), percibiendo por cada una de dichas 
guardias el importe que fije la norma de 
aplicación. 

La inscripción permanecerá abierta los 
días 15 y 16 de diciembre del corriente 
año. debiendo registrarse en la Oficina 
de Personal del Centro de Salud Mental 
"Arturo Ameghino", calle Córdoba nú- 
mero 3120, Capital Federal, de 9 a 13 hs. 

Juan C. Grille, Jefe División Personal. 

e.24|ll NV 6.337 v.25|ll¡69 



AVISOS 



OFICIALES 



nuevosi 

MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS 4SIRES 



Informes y Prospectos: en los luga- 
res y horarios de exhibición , en Es- 
meralda 660. planta baja, lunes a 

viernes de 14 a 20 horas, Cap. Federal. 
Resultado sujeto a la aprobación 
de la entidad vendedora que será da- 
do a conocer al finalizar el acto del 
remate. 

Ofertas bajo sobre; Personalmente 
en Esmeralda 660, subsuelo, Cap. Fcd., 
lunes a viernes de 14 a 18 hs., hasta 
el 26|11[69. 

e. 25|11 N» 6-374 v. 26|ll|69 




AVISOS 



EMPALES 



L 



anteriores 



MINISTERIO DE 
BIENESTAR SOCIAL 



BANCO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 

REMATE OFICIAL 
CON BASE PÍO. DE Y. P. F. 
Automotores, Máquinas, 
Motores y Varios 

Camionetas Pick-Ups, Jeeps, Camio? 
nes y chasis, Rectificador a de Cigüe- 
ñales» Tractores, Aparatos de B o m - 
beo, Materiales Eléctricos, Hierro, Ba- 
rras do Sondeo, Caños Aq -I^rro, Rep, 
para Automotores, Herramientas, Gal- 
pones» etcétera. 

Exhibición: desde el 24|ll'6r en Al- 
macenes YPF, Km. 3, Comodoro Ri- 
vadavia, Campamento "El Tordillo" y 
Campamento "El Trébol", Comodoro 
RIvadavia, (Pcia- del Chubut) y Pla- 
ya "Cañadón Seco", (Pola, de . Santa 
Cruz), de lunes a viernes de 10.30 a 
16,30 hs., sábados de 8 a 12 hora» 

Remate: el 2 de diciembre a las 9 
horas en el Club Ingeniero Huergo, 
Comodoro Rivadavia, Km. 3 (Fcia. del 
Chubut). 



Secretaría de Segundad Social 

OAJA DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 

LEY N? 9.688 

Cita por el término de diez diaa a los 
herederos que tengan derecho a percibir 
las indemnizaciones depositadas en la 
Caja de Accidentes del Trabajo, sita en 
la calle Junín 1060, Cap. Fed. 

ALBARELLO. Aníbal Guillermo 
AMPUERO. Pedro Santiago 
ANDREOZZI. Pablo José 
AREVALO, Manuel 
ARIAS, Antonio 
ATENCIO. David 
BALLES, Sixto 
BARROSO, Víctor Manuel 
BUSTAMANTE, Pedro Pablo 
CALIZA YA, Tomás 
CARRILLO, Bonifacio 
CASTILLO, Jesús 
DÍAZ. Osear Espíritu 
DITTING, Germán Carla 
DUARTE, Osear Antonio 
ETCHEPARE, Francisco Basilio 
FERREYROLA, Manuel 
FLORES, Bernardo 
GÓMEZ, Víctor Ramón 
GUTIÉRREZ. José Francisco 
D3LLIMO, Juan 
LANDABURO, Martin 
LENTINO, José Pedro 
LORÉNTL. Vicente 
LTJCCHELLI, Arturo Eugenio 
MAJO, Héctor Rubén 
MAMANI, Anselmo 
MARTÍNEZ,, Roque Jacinto 
MERLINI, José 
MOCCIARO, Roberto José 
MONTELEONE, Francisco Antonio 
MONTENEGRO Pedro 
OJEDA, Agapito 
PAEZ, Domingo Pedro 
PALA VECINO, Fortunato 
PENAS, Jorge 
PÉREZ, Roque Severo 
RICO, Marcial Antonio 
RIVERA, Andrés 
RODRÍGUEZ, Antonio Beraido 
RODRÍGUEZ, Ramón 
ROMERO, Delíino 
RONCAROLO, Roberto 
RUIZ, Ángel Luis 
RUIZ DÍAZ Esteban 
RUIZ, Eduardo 



SAJAMA, Modesto 
SÁNCHEZ, Silverio 

SAYEGH BERGARECHE, Roberto Al» 

cardo 

SILVA, Hugo 

SPEZIALE, Vicente 

VARESINI, Humberto 

VARGAS, Eleuterio 

VARRONE, Ramón 

VEGA, Reyno 

ZUMOFFEN, Alfredo Sergio 

Buenos Aires, 10 de noviembre de lauaff 

— María Esther Fernandez a/c. Área 
Administrativa. 

e.Hlll-N* 6.113-v.27¡llj68 



LICITACIONES 



nuevos 



PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN 



SECRETARIA DBI 
CONSEJO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
Oficina de Compras y Suministros 
Hipólito Yrigoyen 250, 8' piso, 
Oficina 849, Capital, Teléfono: 34-784* 
Licitación Pública N» 75 

Llámase a Licitación Pública N$ IMS 
para el día 4 de diciembre de l&ífi! 
a las 15 horas, para contratar la provi* 
sión o instalación de 19 equipos de airo 
acondicionado para frío y calor. 

El pliego de condiciones con las espé* 
cificaciones podrá ser retirado de 13 a 1H 
horas en la oficina de Compras» lugas 
donde se llevará a cabo el acto de aper* 
tura . 

R.25Í11-N» 6.364-v.26|ll¡W, 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 



POLICÍA FEDERAL 

Aviso de Licitación Pública 
Número 87 

Fíjase el día 12 de diciembre de 191% 
a las 10,15 horas, para que tenga lugatf 
cu la sección Licitaciones y Comprase 
Avda. Belgrano 1549, 4« piso. Capital» 
T. E. 38-2401 (donde podrán solicita** 
se informes y pliegos, de bases y eondt» 
clones) en presencia de los interesado! 
que concurran, la apertura de las pro* 
puestas presentadas para la Licitación 
Pública número 87 "para la adquisición 
de camiones de asalto y camiones hidraA- 
tes, con destino al Cuerpo Guardia de 
Infantería". 

e'.üBjll-N» 6.368-v.4'12lflf 



I'ULICIA FEDERAL 
ARGENTINA 
COMISIÓN LEGADO 

ANDRÉS VISCA 

Ixy 17.161 I). R. 764¡«8 

Vende en forma directa. Informes flat 
Belgrano 752, P. B. de 12;30 a 19 hora» 
T. E. 34-7943J9043. ' • 

Terreno Virrey Cevallos 759: 8i»ff 
por 14m72 superficie 172 m2. "ad Cor- 
pus". Base $ 8.000.000. 

La venta se regirá por el procedí* 
miento establecido por la Ley 17.1(|4 * 
O. R. 764|68: 

l.) Las oferta?; se presentarán en so- 
bres cerrados y lacrados sin membrete^ 
acompañando boiota del depósito de ga- 
rantía del 5 o |*3 de la oferta en firme* 

2) El depósito aludido deberá reali* 
izarse con antelación a la presentación de 
ia oferta en la misma dirección de 12,30 
a 16,30 lis. 

3) La apertura de las ofertas en acto 
público se realizará el 22 de diciembre 
de 1969 a las 1 C ^ra* o* Belgrano 752, 
P. B. 



Páeína ,10 
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4) Hecha la adjudicación, se suscribi- 
rá el boleto de compraventa' debiendo el 
adjudicatario elevar hu depósito al 10 
por ciento. Los depósitos , por .ofertas 
desestimadas serán devueltos inmedia- 
tamente a los interesados. 

e.2€|ll-N» 6.344-v.25|U|69 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
V TRABAJO 

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a licitación pública para la 
provisión de 12.000.000 de cheques. 
Apertura: 3|12|19G9 a las 16 horas en 
la Gerencia Departamental de Adminis- 
tración, División Compras, Bmé. Mitre 
826. 3er. piso, local 310, Capital. Pliegos 
en ta misma. Valor: m?n. 5.000. 

fl.25|ll-N' 6.34G-V.2GÍ11J69 



220.(380 con . accesorios y i herramientas. 
Puesta, funcionando en Imprenta de la 
Universidad Nacional de Tucumán. Por 
cláusulas particulares recurrir a nuestra 
oí;cina Departamento de Compras DGA 
Ayacucho N» 4S2, 2» piso, Tucumán, 
donde tendrá lugar el acto de apertura 
de propuestas. — Director General de 
Administración. Universidad Nacional de 
Tucumán. 

e.-25|:U. NO 6.347 v.26|ll|69 



Secretaría de Hacienda 



CAJA NACIONAL DE 
AHORRO POSTAL 

Licitación Pública N» 20-969 
Apertura; 4 diciembre 1969; 10 lis. 
"Remodelación planta baja del edificio 
Ubicado en la calle Fitz Roy, entre Juan 
Ramírez de Vclasco y Aguirre, Capital 
Federal". 

Pliego de condiciones y presentación 
áe las ofertas, División Compras, Hipóli- 
to Trigoyen 1770, 1er. pisó -Capital Fede- 
ral, de 12 a 1730 lis. 

e.S5'll-N9 e.346^v.26[ll[69 

Secretaría de Industria 
y Comercio Interior 

DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACION 

El Departamento do Administración, 
Sección Compras y Suministros, de la 
Secretaría de Estado de Industria y Co- 
mercio Interior, llama a licitación públi- 
ca N» 13 para el día 1» de diciembre 
tíe 1969, a las 16 hs. para la confección 
fie hasta 61.600 ejemplares do publica- 
ciones correspondientes al año 1970 y 
confección de hasta 45 harneros de un 
suplemento semanal para- publicación de 
actas solicitudes de Marcas de Fábrica, 
cuyo pliego de bases y condiciones de- 
tallados se encuentran a disposición de 
los Interesados en la Sección Compras 
y Suministros, sita en Avda. Julio A- Ro- 
ca 661, Ser. pÍ3o, sector 7. Capital den- 
tro del horario de 13 a 18,30 horas. 

e.25.11-N* 6.*348-v!26jlll69 



MINISTERIO DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

" DIRECCIÓN PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO 
A DA STEOM IENTO 
DIVISIÓN COMPRAS 
Avda. Cabildo N» 35 - Buenos Aire 5 * 
T. E. 771 - 3¡m 

Llámase a Licitación Pública N' 214- 
1969 para el día 19 de diciembre de 
1369, a las 10 horas, por la provisión 
de una (1) máquina tipr Spiratrón o 
similar y tres (3) rectificadores de co- 
rriente de onda completa. 

Por pliegos de condiciones dirigirse n 
esta Dirección General, División Com- 
pras, Avda. Cabildo N° 65, Buenos Ai- 
res, pisó l e . oficina 148. lugar donde se 
realizará la apertura de la citada lici- 
tación.- — El Director General 

e-25|ll N? 6.349 v.2C|ll|69 



DIRECCIÓN .GENERAL . 

DE FABRICACIONES MILITARES 

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

ABASTECIMIENTO 

DIVISIÓN COMPRAS 

Avda. Cabildo N» «5 - Buenos Aires 

T. E. 771 - 337S 

Llámase a Licitación Pública N» 209- 
l:»69, para el • día 12 de diciembre de 
ií'69- a las 10 horas, por la provisión 
de Un tractor de carriles ;a oruga). . 

For pliegos de condiciones dirigirse a 
esta Dirección General, División Com- 
pras, piso 1', oficina 14S, lugar donde 
se realizará la apertura de la citada li- 
citación. — El Director General. 

e.25!ll N» 6.354 V.4|12|6J 



MINISTERIO DE 
BIENESTAR SOCIAL 



Secretaría de Salud Pública 



INSTITUTO NACIONAL - 
DE SALUD MENTAL 

COLONIA NACIONAL 
"Dr. DOMINGO CABRED" 
Open Door, Peía, de Buenos Airea 
Expediente N* 1L194[69 

Llámase a Licitación Pública W 5, , , . 
12|69, para el día 4 de diciembre de 1969 Informes y pliegos: Departamento Eléc- 
a las 12 horas, para subvenir las nece- tri< ^ calle P reIa(io Buenaventura Risso. 
—--■-- — - ^----- - - - Patrón 150 (altura Rivadavia 10700), 



ción del Puente Internacional Paysandú- 
Colón sobre el Río Uruguay. 

La recepción y. apertura de las propues- - 
tas tendrá lugar en la Sede de Cotepayco, 
Ministerio de Obras Públicas del Uru- 
guay. 

La obra estara emplazada en el Km. 
209,500 del Río Uruguay entre las Ciu- 
dades de Paysandú - (República Oriental _ 
del Uruguay) y Colón (República Argen-3 
tina). 

La documentación podrá ser adquirías 
en: Ministerio de Obras Públicas. Avda. 
18 de Julio 1112, 3er. piso, Montevideo, 
República Oriental del Uruguay. 

Dirección Nacional de Vialidad, Avda,' 
Malpú 3, Buenos Aires, ReDÚbllca Ar- 
gentina. 

Precio. del Pliego: m$n, 50.000 mjar- , 
gentina. — $ 36.000 mjúruguaya, . ' 

e.25|ll N? 6.358 V.19¡12¡69, 

EMPRESA 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO 
Llámase a Licitación Pública N° E. 69|0. 
Día, mes año y hora:, 17 dé diciembre 
de 1969, a las, 15 horas, . 

. Título: limpieza de . coches motores" 
eléctricos del servicio local de pasajeros. 
Precio pliegos: m$n. 10.000 (diez mil 
pesos moneda nacional). 
Informes y pliegos: Departamento Eléc- 



DlRECCiON GENERAL 

DE 'FABRICACIONES MILITARES 

DIUECCION PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

ABASTECIMIENTO 

DIVISIÓN COMPRAS 

Avda. Cabildo N» 05 - Buenos Aires 

T. E. 771 - 3373 

■ Llámase a Licitación Pública N° 213- 
1969 para el día 1G de diciembre de 
1069, a. las 10 horas- poi la provisión 
de cámara para presccade de maderas 
en trozos. Por pliegos de condiciones di- 
rigirse a .esta Dirección General (Divi- 
sión Compras), Avda. Cabildo' 65, Bue- 
nos Aires, piso 1?, oficina 148, lugar 
d«ndc se realizará la apertura dé la ci- 
tada licitación.. — El Director General. 
c.25|ll N-í 6.350 v.26jll|6íi 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INDUSTRIAS DEL ESTADO 
PETROQUÍMICA E. N. (DINIE) 

Llámase a Licitación Pública P-1.538 
para la adquisición do Totraetílo de plo- 
mo tipo aviación Tel B (color naranja) 
en tambores. Apertura 12ji2j69 a las 14 
horas. Consultas y pliegos de lunes 
a viernes de 13 a 17 hs-, en Avda. Julio 
A. Roca 651, 6» Sector 7, Cap. 

e. 25)11 N* 6.370 v.9(l2!69 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE EABRlCAClONEfe MILITARES 

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

A I ÍASTEC1M1ENTO 

DIVISIÓN COMPRAS 

Avda. Cabildo N* 0!> - Buenos Aiies 

T. E. 771 - 3373 



sídades Que a continuación se detallan, 
con destino a la Colonia Nacional "Dr. 
Domingo Cabred", durante el Ejercicio 
Fiscal 1969. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el citado Establecimiento, sito 
en Open Door, PCGSM., debiendo diri- 
girse para pliegos e informes a la ante- 
dicha dependencia y al Instituto Nacio- 
nal de Salud Mental (División Compras 
y Suministros), Sanacas (ex Vieytes) 
489, Capital Federal. 

Las necesidades se refieren a: arado, 
enfardadora, motor blindado, pulveriza- 
dor y espolvoreador y tractor diesel. 

Open Door, 25 de noviembre de 1969. 
— El Director de la Colonia Nacional 
"Dr. Domingo Cabred". ' - 

e.25tll N» 6.355 v.26|ll|69 



MINISTERIO DE 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 



Secretaría de Obras PúbHcas 
v Transporte 



Capitai Federal, de 8 a 13 horas, días 
hábiles 

't¡.25[ll N? 6.359 v.9¡12|69 

EMPRESA 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO 

Llámase a Licitación Pública N? E. 69)7. 
Día, mes, año y hora: 18 de diciembre 
de 1969, a las 12.30 hs. 

Titulo: Lujan (Pvcia. de Buenos Aires) 
Catriló - Realicó (Pvcia. La Pampa); 
instalación alumbrado eléctrico en playas. 

Presupuesto oficial: m$n. 12.467.000 
(doce millones cuatrocientos sesenta y 
siete mil pesos moneda nacloruV). 

Precio pliegos: m$n. 5.000 (cinco mil 
pesos moneda nacional). 

Informes y pliegos: Departamento Eléc- 
trico, calle Prelado Buenaventura Risso 
Patrón 150 (altura Rivadavia 10700), Ca- 
pital Federal, de 8 a 13 hs., días hábiles* 
e.25|ll N? 6.375 V.0I12J89 . 



MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 

COMISIÓN LEY 11.333 - Art. 6* 

Llámase a Licitación Pública: ' 

N» 7*2 — Para el día 5 de diciembre 
de 1969 a las 15 horas pava la provisión 
de archivos y ficheros para servicios 
vatios H Etapa del Hospital Escuela 
'José de San Martín". Pliego: | 3.00¿ 

N* 783 — Para el día t de diciembre 
de 1969¡ a las 15 y 20 horas para la 
provisión de madera -de pino Paraná, de 
cedro.- madera terciada, etc., con des- 
tino al Departamento fle Obras e Ins- 
pección. Pliego; m$n 500, 

N* 784 — para el día 5 de diciembre 
do 1969, a las 16 y 40 horas, para . la 
adquisición de rulemanes con llanta de 
gema., carbones para eatcitatrjz, etc., con 
destino, al Departamento de Obras tv 
Inspección. Pliego: m$n 500. 

Los pliegos podran ¡sei consultados o 
retirados en la Sección Suministros de 
la Comisión Ley 11.333, Art 6», José 
E. Uriburu 860, 1er piso Capital, do 
28 a 18 horas. 

Buenos Aires. 25 da noviembre de 

1969. — El Secretarlo Administrativo 

e. 25111 N» 6.369 v.26tllj6» 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TPCTiMAN 

Licitación Pública V 1 1 |C9 

Llámase a Licitación Publica para e? 
día. 4111'GD para la adquisición do unA 
Guillotina Trilateral fnrmato máximo 
10x40 cm., m*>tor corriente alternada' 



Llámase a Licitación Pública N» 212- 
l!íi>9, para el día 17 db diciembre de 
liiGd, a las 10.30 horsa, por la provisión 
de instrumentos de mediciones. Por plie- 
fcos de condiciones dirigirse a esta Di- 
rección General, División Compras, ave- 
niaa Cabildo 65, Rueños Aires, piso 1* 
oficina 148, lugar donde se realizará li 
apertura de la citada licitación. — El 
Director General. 

e. 2511 N» r.351 v.26jlll6í): 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

ABASTECIMIENTO 

DIVISIÓN COMPRAS 

Avda. Cabildo N* «3 - Buenos Aires 

T. E. 771 - 3373 

Ltámuse a Licitación Publica N* 211- 
19GÍ», a las 10 horas, por la provisión de 
1Í-G&, para el día 18 dt diciembre de 
un horno para revenido y recocido bri- 
llante. 

Por pliegos de condiciones dirigirse j 
a esta Dirección General. División Com- j „„ ,„,„,„„, 
r-'as, Avda. Cabildo N? 65 Buenos Ai- La Dirección Nacional 
i es. piso l", oficina 148, lugar donde se llama a concurso de títu 



realizará la apertura de la citada lici 
tación. — El Director General, 

e.25|ll N° 6.352 v.2fi|U|Gfc 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN 

DE PART AMENTO 

A BASTECIMIENTO 

DIVISIÓN. COMPRAS 

Avda. Cabildo N* G5 - Hítenos Aires 

T. E. 771 - 3373 

Llamase a Licitación Pública N? 210- 
A.í-69, para el día 17 de diciembre de 
1!>69, a las 10 horas, poi Ka provisión 
de: 1 torno automático a torreta; 1 má- 
quina para esmerilar rayas y campos 
do cañones para armas l:vlanas y 2 má- 
quinas pulidoras a banda abrasiva* con 
dcble eje, para colocar sobre banco o 
sofcre pedestal. 

Por pliego de condiciones dirigirso a 
esta Dirección General, División Com- 
pras. Avda. Cabildo 65.. Buenos Aires 
!>¡so l», oficina N» 148, lugar donde se 
i-ralizará la apertura áf la citada lici- 
tación. — El Director General 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE ARQUITECTURA 

Departamentos Proyectos 

Llámase a licitación pública N? 904-0, 
hasta el día 17 de diciembre de Í969, 
a las 17 horas, para contratar por "ajus- 
te alzado", la segunda etapa- construc- 
tiva (excavaciones, estructura de hor- 
migón armado, cierre perlmetral del só- 
tano, alslaclones, etc.), del Seminario 
Paulo VI, de Viedma, Provincia de Río 
Negro. 

Presupuesto Oficial: $ 43.700.000 Mft 

Importe de la garantía: $ 437.000 m¡n. 
— Plazo de ejecución: doce Í12) meses. 

Pliegos, consultas y presentación pro- 
puestas: Sección Licitaciones, Avda. 9 de 
Julio Ní 1925, piso 16?, Capital Federal» 
como asi también en .. el Departamento 
Distrito Sur de la DN.A., calle Vicente 
López N? 45, Bahía Blanca, hasta ocho 
(8) y cinco (5) días hábiles antes de la 
fecha de apertura, para las consultas y 
presentación de propuestas, respectiva- 
mente. Precio documentación: $ 6.000 
mjn. — Pago .de la misma en Capital 
Pederal: Tesorería, piso 1? de 13 a 17 
horas. 

e.25|ll N9 6;356' v.9jl2|69 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

de Vialidad 
títulos, méritos y 



antecedentes a profesionales o grupos 
.de profesionales a fin de encomendar la 
ejecución del estudio y proyecto de traza- 
do, obras básicas y . pavimento de trece 
(13) tramos de la Ruta Nacional VF> 14 
comprendidos entre AG Sauce (Pvcia. de 
Entre Ríos) y Paso de los Libres ^Pro- 
vincia de .Corrientes). 

El plazo de presentación' del concurso 
vence el día li de diciembre de 1069 a 
las 15 horas, debiendo- efectuarse <las 
mismas ante la Dirección General de 
Estudios y Proyectos, Avda. Maipu 3 
f piso. Capital Federal. Las bases están 
disponibles en esta dependencia siendo el 
precio de las mismas de mfci 3.000 

Buenos Aires, noviembre de 1089 — 
e.25111 Nfl 6.857 v.27|UJ69 



Secretaría de Energía 

YACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS FISCALES 

ADMINISTRACIÓN 
PLAZA HUTNCUL 
(Provincia de NeuquÉn) 
Licitación Pública N? SS(3I4[69: sjcon- 
trataclón servicio transporte de personal 
en. el Yacimiento Plaza Huincul y Zona 
de Influencia, con dieciocho vehículos 
tipo Plck-Up, y por el termmo de dos 
años con opciin a prórroga por un afio 
más. 

Apertura: Yacimiento Plaza HuincuL 
ll[12]6i/, 9.30 horas. 

Pliegos: Avda. Roque S. Peña 7T7. Ca- 
pitai Pederal, Yacimientos Plaza Huin- 
cul, Mendoza y Comodoro Rivadavia va* 
lor $ 10.000,00 min. 

e.25|ll N» 6.365 VÜ|12}6» 



Secretaría de Comunicaciones. 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licuación Pública N» 42-PJ70 

16112)69, a las 9,30 horas. — Por 
adquisición de formularios continúen 
. Valor del pliegro: m!fn. lC.OCO. 
" Pago, retiro de la documentación « 
informeas; En Avda. La Plata N° 154$, 
piso 3*, Capital Federal, de 7,30 a 16,3© 
horas. 

■ e.25jll N» «.360 v.9]12;69 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N» 4&-PS76 

19112)69. a las 9,30 horas. — Por la 
adquisición de soporte de transposición, 

valor del pliego: m$n. 4. Oyó. 

Pago, retiro de la documentación * 
informes: En Avda. La Plata W» 1^*9, 
piso 3 9 , Capital Federal, de 7,30 a 16.39 
horas. 

C.25JI1 N» 6.361 v.l112¡59 



DDiECCION NACIONAL 
DE VIALIDAD 

COMISIÓN TÉCNICA 
PUENTE INTERNACIONAL 
PAYSANDÚ - COLON ' .' 

República Argentina 
Repúbliea Oriental del Uruguay 
Llamase a licitación pública interna- 
cional, hasta el 30 de marzo de 1970 



..IIIM N. Í.S53 T.I,|U|6|¿ te -tOSU. paía SJSTiSJSi 



SECRETARIA 
DE COSlUNICACrONES 
DEPARTAMENTO 

DE INGENIERÍA 

Y MANTENIMIENTO 

Postergase el llamado a Licitación Pá. 
blica NP 1,0 DIW-,69, hasta ,cl Ifl d e di- 
ciembre a las 18 horas, para contratar 
bajo el régimen de la Ley lí.0.64 y por 
el sistema do "ajuste al?ado Jt Jos ítraba. 
jos de «onstj-iucción del edificio para la 
Secretaría do Estado ,de Comunicacio- 
nes en la. localidad de Balearse ¿pro- 
vincia do Bueno3 Aires). 

Las ofertas se recibirán on el Depar. 
tamento de Ingeniería y Mantenlmlen» 
tOj Corrientes a.3.2,, 7» piso, local 740, 
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Buenos Aires, donde se realizará, ta 
apertura, hasta la fech-a y hora indi- 
ea ¿ as . — Para adquirir loa pliegos o 
realizar consultas concurrir al local 738, 
oficina Registro Técnico de la misma 
dirección. 

Presupuesto oficial: % 69, 300.000. 
Valor del pliego: $ 15.000. 
^ Importe de garantía: $ 693.000. 
TS Departamento de ingeniería y Mante- 
nimiento. 

e. 25(11 N" 6.37J v. 15(13(69 



tfSCRlgL'AKlA 
D13 COMUNICACIONES 
DEPAltTAMEN TO 
DE INGENIERÍA 
V MANTEA' IAIIENTO 
Postergase el llamado a Licitación 
Pública N» S DIM-tiü, hasta el 16 de di- 
ciembre do 1963, a las 17 horas, para 
contratar bajo el régimen do la Ley 
13.064 y por el sistema de "ajuste al- 
zado" la construcción del edificio para 
lá Secretaría, de Estado de- Comunica- 
ciones en la ciudad de La Plata (pro- 
vincia de Buenos Aires). ■ 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento do Ingeniería y Mantenimien- 
to, Corrientes 132, 7» piso, local 740, 
Buenos Aires, donde se realizará la 
apertura, hasta, la techa y hora Indi- 
cadas- — Para adquirir los pliegos o 
- realizar consultas concurrir al local 738, 
w oficina Registro Técnico de la misma 
dirección. 

Presupuesto oficial: $,668.600.000. 
Valor del pliego: % 50-000. 
Importe de garantía: $ 6.536.000. 
Departamento do Ingeniería y Mante- 
. nímiento. 

e. 20(11 N» 6.372 v.l5|12t69 



• SERVICIO PENITENCIARLO 
FEDERAL 

(Expediente T- 332(6!» D.N.) 
Llámase a Licitación Pública N* 89. 
¿uya apertura tendrá lugar el día 2fi2[ 
69 a las 14 horas, en la División Con- 
trataciones (DN>, Paso 550. P- 3*, .Ca- 
pital Federal, para la adquisición de 
tractores y maquinarias agrícolas 

Informes y Pliegos: Dirigirse a la 
mencionada División los días laborables 
de 13 a 18 horas. — Bi Director de 
Administración. 

0-25(11 íío 6.362 v.2C(ll¡69 



mt 



&ECKETAU1A 
DE COMUNICACIONES 
OEl'ARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 
V MANTENLMrENTO 
Llámase a Licitación Pública N' 40 
DIM-69, hasta el 17 de diciembre de 
1969, a las 16 horas," para contratar 
bajo el régimen de la Ley 13.064 y por 
el sistema de "ajuste alzado" la ejecu- 
ción de las obras' destinadas al Servi- 
cio Radiotelefónico do reducida poten- 
cia en ondas métricas (f.m.e.) para el 
Delta del Paraná- 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimien- 
to. Corrientes 132. 7* piso, . local 740, 
Buenos Aires, dondo se realizará ■ la 
gfc apertura, hasta la fecha y hora indl- 
^ cadas- — Para adquirir los pliegos o 
realizar consultas concurrir al local 738. 
oficina Registro Técnico de la misma 
üirección. 

Presupuesto oficial: % 105.825.000. 
Valor del pliego: % 1.000. 
Importo de garantía: 1.058.250. 
Departamento de Ingeniería y Mante- 
nimiento. 

e. 25(11 N» 6.373 v.16|12|69 



(CITACIONES 



anteriores 



PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN 



MlNiSiÉIUO DE JUSTICIA 

DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N* 41 
para el día 10 de diciembre de 1969, a 
las 13 horas, para realizar trabajos de 
albañilería en el edificio -dé la calle 
Carlos Pellegrini 91» Capital Federal- 

Apertura, informes y pliegos: Depar- 
tamento de Administración - Sección 
Compras y'Suminlstros, San Martin 665, 
■5« piso, Capital Federal, do 13 a 17 
horas- 
Valor del pliego: m$n. 20.000. 

e.25(l.L-N* 6.366 v.26¡ll(69 



SECRETARIA GBENERAij 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

Departamento Suministros 

Balcarcc 50, planta baja 

T. E- 46-9M1, Interno 471(472 

Capital 

licitación Pública N* 370 

. Llamase a licitación pública para *>1 
día 18 de diciembre de 1969, a las 16 
horas, a efectos de contratar los tra- 
bajos de remodelación de locales sani- 
tarios en la Casa de Gobierno. 

Los pliegos de condiciones con las es- 
pecificaciones Be encuentran & disposi- 
ción de los interesados en las oficinas 
del Departamento Suministros, en el 
horario de 13 a 17 horas, donde tendrft 
lugar el acto de apertura. 

Presupuesto Oficial: m|n. 18.000.000. 

Garantía de Oferta: m$n. 180,000. 

Valor del Pliego: m$n. 1.000. 

C.13H1 N* 6.064 v.2e]11¡6!> 



Presupuesto oficial: m$n. 11.698910.— 
(once millones seiscientos noventa y ocho 
mil novecientos diez pesos moneda na- 
cional). 

Hora: 10 (diez). Valor del pliego: m$n. 
3.000. 

N? 93. Expediente N<? 91.344. Construc- 
ción y provisión de un puente grúa de 
15 toneladas de capacidad. 

Presupuesto oficial: 8.000.000.- m$n 
(ocho millones de pesos moneda nació - 

llíil). 

Hora: 10,30 (diez treinta). Valor del 
pliego: m$n. 1.000. 

Pliegos: Podrán ser retirados en la Di- 
visión Licitaciones, Av de] Libertador 
8250, 3er. piso, Capital Federal, de lunes 
a viernes hábiles, de 9.30 a 12 horas, - 
La Gerencia de Economía, 

e,18|ll-N? 6.160-v.l < ?|12¡B9 

COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA 

Expedente N» 0M47 

Llámase a Licitación Pública N* 30, 
para la provisión y montaje de un "Sis- 
tema de computación de datos". 

Apertura: 15 de diciembre de 1969. Ho- 
ra: 14 (catorcej. 

Pliegos: Retirar en División Licítacio- 
ues Av. del Libertador 8250. 3er. piso, Ca- 
mtal Federal, de lunes a viernes hábiler, 
en el horario de .9,30 a 12 horas, sin 
cargo. — La Gerencia de Economía. 

e.l8!ll-N? 6.161-v.27[ll|69 

Secretaria de Difusión y 1 lirismo 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TURISMO 

Llamado a Concurso 

Amplíase el llamado a concurso de an- 
tecedentes para seleccionar empresas de 
publicidad que cubran como mínimo ios 
siguientes rubros: redacción, dibujo, tra- 
ducciones, metodología, fotografías, ci- 
ne, TV, audiovisuales y diapositivas. 

Las empresas intervinientes deben es- 
tar constituidas legalmente en la Re- 
pública Argentina, poseer sede y local en 
ia Capital Federal y tener una antigüe- 
dad no menor de dos (2) años 

Deben presentar una amplia Informa- 
ción sobre su capacidad financiera y de- 
mostrar una facturación no inferior a 
m$u. 150.000.000 anuales en los dos (2) 
últimos ejercíd-:. 

Deberán presentar una selección de tra- 
bajos no inferior a 3 campañas publi- 
cadas dentro de los dos (2) últimos años 
que incluyan piezas gráficas, storys de 
TV, jingles, afiches, etc. 

Retiro de pliegos, recepción de presen- 
taciones y consultas: Suipacha 1111, pi- 
so 21<\ Capital. 

Vencimiento: 9(12|69 a las 15 hs. — 
Francisco M. Merida,. Jefe División Li- 
citaciones. 

e.l8!ll-N? 6.164-v.27(ll|69 



Mar- del Plata. La apertura de las pro r - 
puestas se efectuará en la Gerencia 
Departamental de Administración el 
19(12(69 a las 15 horas. Retirar la docu- 
mentación en la filial titular y en la 
Subgcia , delnmucbles y Construcciones. 
Bmé Mitre 326, 4? piso, Oficina 429, 
Capital. — Valor del pliego: m$n. 6.000. 
e.24|ll N» 6.338 v. 5112(69 r 

INSTITUTO DE SERVICIOS 
SOCIALES BANCARIOS 
Expediente N* 28.900169. 
Llámase a- Licitación Pública N? 40. el 
día 2 de diciembre de 1969, a -as doce •* 
v treinta horas, para Ja adquisición de 
pap?l tipo Kraft para embalar, en bobi- 
nas. • 

Pliego de condiciones e informes en es- 
te Ins'ituto. Avda. Pte. R. S. Pefi?. 501, * 
3ar. piso, oficina 325, Capital. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de. 1969, 
— El Gerente de Economía y Contabili- 
dad. 

e.24fll N» 6.302 v.25|U¡63 



. DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llamaso a Licitación Pública N» 40 

para el día lo de diciembre de 1969, a 

las 14 horas, para realizar- trabajos de 

^ ./tlbañiicría en el edificio de la calle Ce- 

45 rrito 536, Capital Federal. 

Apertura, informes y pliegos: Depar- 
tamento de Administración - Sección 
Compras-y Suministros, San Martín 665, 
5» piso, Capital Federal, de 18 a 17 
¿oras. 
Valor del pliego: m|n. 10.000. 

e.25jll N» 6367 v.ll(12|G9 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

(Expte. D. 8249(60 J>. N.) 
Llámase a Licitación Pública M 10 
cuya apertura tendrá, lugar el día 12( 
12(69 a las 14 horas, en la División 
Contrataciones DN, Paso 650, p. 3°, Ca- 
pital Federal, para resolver la provisión 
de carne vacuna y carne de capón, con 
Sestino a unidades de la Capital Fede- 
ral, durante el primer semestre del 
ájercício 13 70. . • 

Informes y pliegos: Dirigirso a la 
mencionada División los días laborables 
^r; de 13 o, 18 horas. — El Director de 
" administración. 

e. 25(11 N fl 6. 363 v.4|12|69 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERÓLA ATÓMICA 

Llámase a licitación públic; nume- 
ro 107, Expediente N*. 31.365. para la 
obra "Ejecución de un galpón para 
depósitos generales a efectuarse en el 
Centro Atómico Constituyentes'. 

Presupuesto oficial:' m?n. 63.000.000 
(sesenta y tres millones de pesos mo- 
neda nacional). ' 

Apertura: 22 de diciembre de 1869. 

Hora: 9 (nueve). 

Pliegos: Podrán ser retirados do la 
División Licitaciones, Avda, del Li- 
bertador 8250, 3» Piso, Capital Federal, 
de lunes a viernes, en ©1 horario - 
9 30 a 12 horas, siendo el valor de los 
pliegos y planos do m$n. 3.000.- La 
Gerencia - de Economía. 

: e .. 21(11 N» 6.296 v. 12J12-J60. 

COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA 

^citaciones públicas para el día 10 de 
diciembre de 1969. 

N? 88 Expediente N* 91.362. Construc- 
ción de'un depósito subterráneo para re^ 
siduós radioactivos en el Centro Atómico 

presupuesto oficial: 4.500.000.— m$n. 
(cuatro millones quinientos mil pesos 

Hora: 9 (nueve). Valor del pliego: m$n. 

1 'n°*89 Expediente N* 91.502. Provisión 
y montaje de Ubiques modulares- en 
edificio División Noroeste, Salta. 

Presupuesto oficial: m$n. 2.500.000.— 
(dos millones quinientos mil pesos mo- 
neda nacional). ,..*'. ,,„,„, ^i 

Hora: 9,30 (nueve treinta). Valor oei 
pliego: m$n. 1.500, 

N* 91 Expediente N* 91.404. Construc- 
ción del pavimento de hormigón simple 
en calles interiores del Centro Atómico 
Bariloche, 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N? 21, pa. 
i a el día 28 de noviembre de 1969, a las 
14 horas, a objeto de contratar la provi- 
sión e instalación de un (1) montacar- 
gas, con destino a los talleres gráficos 
de la Dirección Nacional del Registro Ofi- 
cial. 

El acto de apertura tendrá lugar en la 
División Compras y Suministros, Aveni- 
da de Mayo 760, piso 5?, Capital Fede- 
ral, en la fecha y hora señaladas, donde 
también se suministrarán a los intere- 
sados pliegos de condiciones e informes 
referentes a la misma. — El Director. 
e.24(ll N9 6.300 v.25(ll(69 

DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Publica N? 22, pa- 
ra el día 28 de noviembre de 1969. a las 
14,15 horas, a objeto de contratar du- 
rante el período comprendido. entre el l' 
de enero y el 31 de diciembre -le 1970, 
un servicio para el rasqueteo, encerado y 
lustrado de pisos, y limpieza general de 
los edificios ocupados por el Archivo Ge- 
neral de la Nación, la Dirección Nacio- 
nal del Registro Oficial y este Ministe- 
rio- , ^ . i 
. El acto de apertura tendrá lugar e» la 
División Compras y Suministros Avda. 
de Mayo 760, piso 5^. Capital Federal, 
en la fecha y hora señaladas, donde 
también se suministrarán a los interesa- 
dos pliegos de condiciones e informes re- 
ferentes a la misma. — El Director. 

' e.24|ll N» 6.301 "v,25|ll]69 



Secretaría de Agricultura 
y "Ganadería 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública N? 22/69 

Expte. N» 102.843/69 
Llámase a- licitación pública para el 
día 15 de diciembre de 1969, a las 14 ho- 
yes, para la obra "Ampliación y Rcfec- 
ción del Laboratorio para Residuos de 
Plaguicidas" sito en Chorroarín 134^ Ca- . 
pital. dependiente de la Dirección Gene- 
ral de Sanidad Animal. 

La documentación correspondiente se 
encuentra a disposición de los interesa- 
dos en la -Asesoría de Planificación. Pa- 
seo Colón 922, 2P Piso, Of. 205. Capital, 
al precio de m$n. 5.000 cada pliego. 

El acto de apertura tendrá lugar en la 
Dirección General de Administración y - 
-la garantía de la oferta que debe consti- 
tuirse es de m$n. 91.300. — El Director 
General. 

e,20[ll-NO 6.220-V.3J12169 

DIRLCCION GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública N» 21)69 

Expte. N<" 35.258169 • ; 

Llámase a licitación pública par» e¿ 
día 1? det mes de diciembre de 1969, a - 
las 14 horas, para el levantamiento aero- 
fotogramétríco. Confección de mosaicos 
y su reproducción fotográfica de dos zo- 
nas de aproximadamente 22.200 fcm2. con 
destino a la Dirección Nacional de Re- 
cursos Naturales Renovables (Serv. Nac. 

Los pliegos de condiciones se encuen- 
tran a disposición de los interesados en 
la Dirección General de Administración- 
Suministros y Patrimonial, Paseo Colón 
974, planta baja oficina N» 34, Capital 
Federal. 

El acto de apertura tendrá < lugar en 
la Dirección General de Administración. 
-El Director General. 

e.17111 N? 6.U7 v.26|ll(69 



JUNTA NACIONAL 
DE GRANOS 

DELEGACIÓN ROSARIO 

Llámase a Licitación Pública N<? 50i69. 
para adquirir repuestos para Jeep Gla- 
diator modelo 1962. de acuerdo al pliego 
de condiciones que se entregará ,i lo» 
interesados en División Administración, 
Mendoza 1085, 5? piso, Rosario. 

Apertura de sobres y lectura de pro- 
puestas: 5 de diciembre de 1969, a la» 
10 horas, en la División precitana 
Rosario. 24. de noviembre de 1969, 
Luis A, Correa, Delegado Rosarlo. 

e.24¡ll N9 6.303 v. 25(11(69 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y TRABAJO 

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública para la 
provisión e instalación de planta de re- 
frigeración en el edificio de la sucursal 



JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

Llámase- a licitación pública número' 
24SÍPIG9, pa :■ contratar los trabajos ' 
de reparación de las filtraciones en- la» ' 
celdas 'de las Plantas de Silos' • ^ 
terraneos de Rosario y San Loien-o — ■ ' 
Pcia. de Santa Fe. 

Precio de los plietros y planos ; rain. 
i'O.OOO. pudirndosc consultar y ■- _'i- 
rir en la gerencia de administración 
y Contabilidad "(División Contratacio- 
nes y Suministros) — Paseo Colón 
N» 359(79, 3» piso, Capital Federal, y 
en la Delegación Rosario, calle Men- 
doza -X» 10S5, _ Rosario — Reta, de 
Santa Fe. 

El acto de apertura de los sobres ■ y 
lectura de las propuestas so realizara 
el dia 5 de diciembre de 1969, a las 16 
horas, en presencia de funcionarios de 
esta Junta Nacional y de .os proponen- 
tes ttue concuran. 

Presupuesto oficial: Ochenta y siete 
millones de pesos moneda nacional 
(m?n. S7. 000.000), depósito do swnn- 
tía uno por ciento (1 o!o.). del presu- 
puesto oficial de la obra, en efectivo, 
los o bonos nacionales, depositados 



pue 
I tí tu 
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«a el Banco de la Nación Argentina, 
a la orden de la Junta Nacional de 
Granos, No se aceptarán pagarés. — 
Buenos Aires, 21 de noviembre de 
1*6». — Gerencia de Administración 
r Contabilidad, 

«. 21(11 N» 1,272 v. 
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Secretaría de Hacienda 



DIRECCIÓN GENERAL 

IMPOSITIVA 
Expediente N* 251JÍ98J60. 

Llamase a Licitación Pública D. R. 
ST-5|69, para U Contratación del Servi- 
do de lavado de vidrios de los ventana- 
les y limpieza general de los locales de 
oficinas para el ano 1970, ocupados por 
la Delegación Regional La Plata, 

la apertura de las propuestas se efec- 
tuará el día 28 de noviembre de 3069 a 
11,30 horas, en la Sede de la Delegación 
Regional. 

Para consultar detalles, retirar pliegos 
de condiciones y presentar propuestas 
dirigirse a Delegación Regional La Plata, 
sita en la calle ao N» 460, piso 4*. La 
Plata ,en el horario de 6,30 a 13,30 y 
08 a 20 horas. 

e.24|ll N9 6.304 V,25fll|69 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE ADUANAS 

DIRECCIÓN 

DE administración 

Llamase a Licitación Pública N* 87Í69 
para la provisión e* instalación de dos 
circuitos cerrados de televisión. 

Apertura de las propuestas: 5(12)69, 
O las 16 horas. 

Retiro de pliegos: División Contrata- 
ciones, Azopardo 360, 3er. piso, Capital, 
de lunes a viernes de 13 a 18,30 horas. 
e. 19|11 N? «.186 v, 2S|U|69 

Secretaría de Industria 
y Comercio Interior 

INSTITUTO NAC IONA L 
DE VITIVINICULTURA 

licitación Pública N? 1(69. 
Expediente N? 14Ó.346|69. 

Llamase a Licitación Pública para el 
tifa a de diciembre dé 1969, a las 10 ho- 
fias, para la adquisición de 6 (seis) equi- 
pos de Destilación Rápida Sistema "Jaul- 
mes", sesenta (60) Barboteadores de re- 
puesto y treinta (30) Columnas rectifi- 
cadoras de repuestos iguales a las que 
ttnplea el equipo. 

Los pliegos de encuentran a disposi- 
ción de los Interesados en Departamento 
Laboratorios del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, San Martín, 430, 4? pisa 
Of. 413, Mendoza. 

e.24|ll N? 6.342 v.25|ll[69 



MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN " " 



INSTITUTO 

DE PERFECCIONAMIENTO 

MEDICO QUIRÚRGICO 

"Prof. Dr. JOSÉ M. JORGE" 
LE* 12.290 

Licitación Pública N» 12(69 
Llamase a Licitación Pública para la 
provisión de 2 respiradores y 8 sopor- 
tes rodantes. 

Apertura: 2(12|G9„ 9 horas. 
Retiro de pliegos e informes en Con- 
taduría-Tesorería de Sala I y II, Hos- 
pital Durand, Díaz Veles 5o44, de 8 a 
12 horas. 

e.24jll N» 0.307 v.25|11JG9 

UNIVERSH>AD 
TECNOLÓGICA NACIONAL 
Licitación Pública N* 3(69 
Apertura: 5 de diciembre de 1969. 

Llámase a Licitación Pública para ia 
adquisición de equipes, para los labora- 
tonos de Física y M«talografía, con sus 
accesorios. 

Las firmas interesadas en retirar pilo- 
sos de condiciones deben dirigirse a la 
Dirección General de Finansas y Con- 
tabilidad (Departamento do Contrata- 
ciones) de este Rectorado, Callao 660 
2» piso, Capital, de lunes a viernes en 

horario de 14 a 19 horas. 

e. 24111 N< 1 B.S08 v.25|U|69 



el 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL SUR 

DEPARTAMENTO 
DE SUMINISTROS 
Licitación Pública N» t 
Legajo N» 417f6¡> 
Llámase a Licitación Pública para la 
construcción del Comedor Central Cam- 
pamento estable en Lago Mascardl, San 
Carlos de Bariloche. 

Presupuesto oficial: m?n. 8.400.000 
Precio del pliego; mín. 10.000 
Apertura de las propuestas: Eí 4 de 
diciembre de 1969, a las ll fas. en tí 
Departamento de Adjudicaciones 

Pliegos e informes: Departamento de 

Suministros, Avda. Cotón 80, Bahía 

blanca. . . •■ ■ •*■"« 

e. 24|ll N» 6.309 v.26|ll|69 



Documentación: En el Departamento de 
Construcciones — Bv. Pellegrtal 2750, 1er. 
Piso — Santa Pe. 

Aperturas de ias propuestas: En el ci- 
tado Departamento, el día 29 de Diciem- 
bre de 1969 a las 17 horas. 

Precio del Pliego: tntn. 10.000. — 

e.iSttl N* 0.208 T2\lSm 

ÜNIVEESDDAD NACIONAL 
DE ROSARIO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública N* 28 
Expíe. N* 08511 

Llámase a Licitación Pública N» 28 pa- 
ra el día 12 de diciembre de 1969 a las 
9 horas, para la ejecución de la obra* 
"BF.2 Monobloct 1: Química Orgánica 
y Química Biológica Escuela de Bioquí- 
mica y Farmacia" cuyos pliegos pueden 
ser retirados en Sub Dirección Contrata- 
ciones de la Dirección General de Ad- 
ministración, calle Berutti 2109. Rosarlo. 
Monto aproximado de la obra: pesos 
70.000.000 mjn. Precio del legajo -pesos 
10.000 mhx — Dirección Operativa 

e. 17|11 — N? 6. 160 — v. 5(12169 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA NACIONAL 

FACULTAD REGIONAL 
BAHÍA BLANCA 
11. de Abril 461 
Licitación Pública N* 3109 
Llámase a licitación pública para la 
ejecución do la obra "Cerramientos Ge- 
nerales y Sanitarios del Cuerpo del Edi- 
ficio destinado a áulaa y dependencias 
en ía Facultad Regional Bahía Blanca 
de la Universidad Tecnológica Nacio- 
nal" 2da. Etapa 

Presupuesto Oficial; m$n. 16. 500.000. 
Apertura de Propuestas: 11 de diciem. 
bre de 1959, a las 18.30 horas, en 1¿ 
Facultad Regional Bahía Blanca. 
Valor del pliego: m$n. 5.000. 
Pliegos e Informes: Secretaría de la 
Facultad, U de Abril 461, Babia Blan- 
ca, de 16 a 21 horas, en días hábiles. 

<M9|11 N» 8,203 v.2|12¡69 



Secretaría de Minería - 

INSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

Por dos (2) días llamase a Licitación 
pública N» 436)69. para la: Contrata- 
telón del servicio de limpieza de la plan- 
la de los laboratorios de Mlgueiete, pro- 
pínela de Buenos Aires, correspondiente 
. M afio 1970. 

Apertura: 10 de diciembre de 1969, 
, ft las 15 horas, en la Gerencia de Fi- 
nanzas, Suministros, Libertad 1235, 2» 
piso. Capital. 

Retiro de pliegos y presentación pro- 
puestas, en la dirección indicada, días 
hábiles de 10 a 12 y do 14 a 16 ha 

Jorge Moqueóse Mazalan, Gerente de 
finanzas, Int. 

e.24|ll N° 6.805 v.25¡ll|G9 

INSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

Por dos (2) días llámase a Licitación 
Pública N». 436)69, para la contratación 
del: Servicio de vigilancia y seguridad 
de la planta ae los laboratorios en Ml- 
Sfuélete, provincia de Buenos Aires, co- 
rrespondiente al año 1970, 

Apertura: 11 de diciembre de 1969, 
a las 15 horas, en la. Gerencia de Fi- 
nanzas, Suministros, Libertad 1285 2» 
piso, Capital. 

Retiro de pliegos y presentación pro- 
puestas, en la dirección Indicada, dfas 
hábiles de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 

Jorge Moquedre, Mazalan, Gerente de 
Finanzas, Int. ' i " 

e.24|llN» «.806 v. 35111(65 

INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGÍA 

DJDUSTBIAL 

^F° r ^P. « uin «e días llamase a Licita- 

£ucclón del pabellón 3/2, Laboratorio de 
RSf*^» y e^Wad ^ Miguelete, 
Prov. de Buenos Aires. 

Presupuesto Oficial: m$n. 75.719.603 ' 
. Apertura: 19 de diciembre de 1969 " a 
«s 15 horas, en Gerencia de Finanzas. 
Suministros. Libertad 1235, 20 piso Ca- 
pital. * 

Retiro de pliegos y presentación pro- 
puestas en la dirección indicada, días há- 
biles de 10 a 12 y de 14 a 16 horas 

Jorge Moquedze Mazalán, Gerente de 
Finanzas (Int.) 

' e.20¡ll-N* 6.224- v.llll2|69 



XS"SBSIDAD NACKONAL 

UtJu SUR 

DEPARTAMENTO DE 
SUMINISTROS 
Licitación Pública N» ft 
I*raJo N» 418169 
Llámase a licitación publica non í& 
2 2¡5S£ n dC Ertabtec£ üento : SSralS 

pSSWÍ $ ÍUÁaX ' m » Q - 15-696.500. 
Precio del pliego: m$n. 10.000 ' 

dteiembre de 1969, a las ll ha., ¿ a ¿ 

Departamento de Adjudicaciones. 



PltcKrnt. á ¡«#™_ — ^™*v«v««im. i mi rae- ae uiencí 

,.«7^ ^Í ní ^í51 s: JP e P £ "í 1 » m ento Su- Aires 177, Salta. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TUCUMAN 

DIRECCIÓN 

DE CONSTRUCCIONES 

UNIVERSITARIAS 

Ayacucho 471, S. M- de Tucom&n 

Licitación Pública N» 6|69 
Llámase a Licitación Pública para el 
día 23 de diciembre de 1969 a 18 hs., 
para contratar por Unidad do Medida 
la obra "Facultad de Ciencias Natura- 
les, Salla, Departamento de Química ' o 
Industrias", ubicada en Finca Castaña- 
res, Salta, con un presupuesto oficial do 
I 95.323.169 (noventa y cinco millones 
trescientos veintitrés mil ciento sesenta 
y nueve pesos mjn de cii). Lugar de 
apertura de propuestas: Salón Consejo 
U N. T., Ayacucho 482, S M. de Tucu- 
mán. Precio de Legajo: I 20.000, que 
podrá ser adquirido en Ayacucho 471 o 
eii Pac' de Ciencias Naturales, Buenos 



BEGESTRO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS 

Llámase a Licitación Pública N* 11 
hasta el día 3 de diciembre de 1969. a 
las 14 horas, por la provisión de res. 
mas de papel y cartulina para impresión. 

Las propuestas serán abiertas en la 
fecha y hora indicadas, en la Sección 
Compras y Suministros, sita en Canga- 
llo 666, 3er. piso, donde podrán retirar- 
se sin cargo los respectivos pliegos d« 
condiciones. 

e.24|ll N* C.310 v.2G[Uj6$ 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES 

MILITARES 

Fábrica Militar de Toftte» 

Sintético 

CAMPANA 
Llámase a Licitación Pública N» 1 0O7J 1 
69 para el dta 11 de diciembre de 196» 
a las 11 horas por la provisión de 84.60o' 
mS. de Cortes de Petróleo (materias pri- 
mas). 
I Por pliego de condiciones dirigirse a 
esta Fábrica Militar o a ia Dirección 
General de Fabricaciones Militares Di- 
visión Compras, Cabildo 66. Lugar do 
apertura: Fábrica Militar de Tolueno 
Sintético. Campana, Prov. de Buenos 
Aires. 

e.20)ll-N» 6.229-v.l112¡69 

DDtECCION GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

ESTABLECIMIENTO 
AZUFRERO SALTA 
Avda Belgrano 45o — Salta 
Licitación Pública N» 28|09 
Llámase a Licitación Pública N» 2«l 
69 a realizarse el 15 de diciembre de 
1369. a las 9 por "Ampliación Edificio 
Central Termoeléctrica" y "Ampliación 
Hospital General GÜemes" en el Esta- 
blecimiento Asufrero Salta, sito en la 
Casualidad — Yacimiento Los Andes. 
Provincia de Salta, a 500 km. de la ciu- 
dad capital. Altitud s.n.m. 4.200 m. 
Por pliego de condiciones dlrlgirise a 
este Establecimiento O a la Dirección 
General de Fabricaciones Multares, Ca- 
bildo 65, Buenos Aires. 

Lugar de apertura; Establecimiento 
Azutrero Salta. Valor del pliego: m*n. 
5.000. 

«.30JU-N» 6.231-v.3|12|6> 



ministros, Av. Colón 8C ~BaWa"*Blañ«L 
e. 17|11 - N* <U63 - t738|11Í69 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL SUR 

DEPARTAMENTO DE 
SUMINISTROS 
Licitación Pública N» 6 
Legajo N? 343169 
Llámase a licitación pública para la 
construcción de la obra: Terminación 

Presupuesto oficial mfn. 41.945.209. 

Precio del pliego: mfn. 25.000. 

Apertura de las propuestas: El Mde 
diciembre de ,1969, a la* 11 hs., en el 
Departamento de Adjudicaciones. 

Pliegos e informes: Departamento de 
Suministros, Av. Colón 80, B. Blanca. 

>: 17J11 — N» 6.154 — y. 6|12t69 



UNIVERSIDAD: . ■ , . 

NACIONAL DE CÓRDOBA . 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
La Dirección General de Bienestar 
Estudiantil de la Universidad Nacional 
de Córdoba» llama a Licitación Pública 
N» 2|69 a las 10 hs. del día 4|12|68, a 
los efectos de la adquisición do un In- 
mueble con una superficie do terreno 
superior a 400 m2 y una superficie cu- 
bierta no menor de 200 m2. El inmueble 
deberá estar situado en el sector deli- 
mitado por las calles Corro » Duarte 
Qulrós - San José de Calazans y Deán 
Funcst sobre ambas aceras. 

Informes- Dpto. Contaduría áe la DI 
rección General de Bienestar Etstudian 
ti!, Artigas N» 160. Córdoba 

e.24|U N* 



Firmado: Félia 

Monroy, Director. 

e.SIJll N» 6,277 V.4J12169 



UNIVERSTOAD 
NACIONAL DE CUYO 

DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIONES 
(Expte, 21-674|D]69> 
llámase a Licitación Pública para el 
día ll de diciembre de 1969, a las 9 ho 
ras; para contratar por el sistema de 
"ajuste alzado", la construcción de: 

Obra; San Juan - Facultad de Bige- 
nierfa y Ciencias Exactas, Físicas y Na- 
turales - Departamento de Electrome- 
cánica. . 
Presupuesto Oficial: m$n. 128.341.077. 
Las carpetas con la documentación se 
encuentran a disposición de los interc- 
sadon en la Dirección de Construcciones, 
Avenida Libertador sin número, Edifi- 
cio Facultad de Ciencias Módicas Sec- 
tor 8 (Parque. General San Martín), 
Mendoza* donde se realizará la apertu- 
ra de las propuestas él día y hora In- 
dicados, j ( . 
Valor de la Carpeta: m?ri. 15.90o| . . 
Prof. Dr. Julio J. Herrera, Rector; 
Arq. Anlooto Juan^Puig, Director, ¡Di- 
rección de Construcciones. -¡ 

e.l9|U N» 0.210 v,10U2|69 



MINISTERIO DE DEFENSA 



6.343 v.26]ll|69 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL LITORAL 

Departamento de Construcciones 
Escuela de Ciencias de la Admínlstra- 

Sí n Txí e íFTS?^ ~ Remodelación d& 
Ex-Hospital Regional _ 

Presupuesto Oficial: mín, 35.842.231 „ 



DmEOCION GENERAL 
DE FABRICACIONES 
MILITARES i 

FABRICA MILITAR 
DE ACEROS 
Carlos PeUegrini 5811o 
Valentín Alsina 
Licitación Pública de Compras núme- 
ro l.?68|69. — Fecha de apertura: 7 
de diciembre de 1069, a las 10 ha .por: 
Plaquetas y ladrillos silico-alumlnosos 
nacionales. 

Consultas y reüro de pliegos en Fá- 
brica Militar de Aceros: De lunes a 
viernes de 7 a 14 horas. 
Valor del pliego: m?n. 150. 
_. . 0.24JU N* C.ÍHl J^26J11J6». 



ASTILLEROS V FABRICAS 
NAVALES DEL ESTADO 
(A.F.N.E.) 

Llámase a Licitación Pública Nacio- 
nal N* 30¡69 para "Conceder la Explo- 
tación de Ja Cantera existente en Boca 
de la Sierra, Partido de Azul, Prov. da 
Buenos Aires", ubicada "dentro de te- 
rrenos perteneciente a la Fabrica Na- 
val de Explosivos do Azul (Fttnazúl) 
dependiente de la Empresa Astilleros y 
Fábricas Navales del Estado, de acuer- 
do a tas Cláusulas Generales y Particu- 
lares que componen el presente Pliego 
de Condiciones. 

Fecha de Apertura: 19 de diciembrt 
do 19G9, a las li horaa 

Lugar de Apertura; A-F.N.E. (Ad- 
ministración Central}. 

Retiro de pliegos: Gerencia de Com- 
pras, Corrientes 672, 5» piso, Capital 
Federal, días hábiles de 9.30 a 13 y 
15 a 17 horaa 

Valor del Plie~i: m$n. 10,000. 

e.l9|ll N» 6.191 v.38|ll|69 

ASTILLAROS Y FABRICAS 
NAVALES DEL ESTADO 
(A.F.N.IE.Í 
Llámase a Licitación Pública N» 62)69 
para la provisión de Nitrato do Amonio 
según Condiciones Generales y Requisi- 
tos Especiales indicados en el pliego co- 
rrespondí ente. 

Fecha de apertura: 23 do diciembre 
de 1969, a las 12 horaa. 

Lugar de apertura; A.F.N.E. (Ad- 
ministración Central). 

Retiro de Pliegos: Gerencia de Com- 
pras, Corrientes 672, 5» piso, Capital 
Federal, días hábiles de 9.30 a 13 y de 
16 a 17 horas. * 
Valor del pliego: mtn. 3.000. 

e.l9|ll NU.192 v.28|ll)69 

Comando en Jefe de lo Armada 



DIRECCIÓN GENERAL DEL 
MATERIAL NAVAL 

Llámase a licitación pública día 9 de 
diciembre de 1869 a 11 horas ejecución 
obra Construcción Caminos Circundan- 
tes Pavimentados Unidades "A" y "B", 
Arsenal Naval Azopardo. Azul. 

Presupuesto oficial S 18.762.100 mln. 
Garantía de licitación $ 187. 621 mln 
Precio del legajo | 4.000 m|n. Consulta 
de pliegos: Arsenal Naval Azopardo» 

Consulta de pliegos, venta de legajos 
y presentación de propuestas Dirección 
de Instalaciones Fijas Navales, Comodoro 
Py y. Corbeta Uruguay, piso 4«, oficina 
do, Capital Federal, de 9 a 12 horas 

e.20Jll-N» 6,2S3-v,3!12|S9 



BOLETÍN OFICIAL .- Martes 25.de novijembre de 1969 



Página H 



DUCEOCION GENERAL | 

DEL MATERIAL NAVAL 

Llámase a licitación pública día 17 Se 
'diciembre de 1969 a 11,16 fc°ras «&**- 
«íón obra "Línea de Alta Tensión Base 
«Naval Puerto Belgrano — Baae Infan- 
tería de Marina Baterías con dos sub- 
estaciones Aéreas intermedias, una sub- 
estación elevadora y otro retfuctora en 
«ada extremo". 

Presupuesto oficial: % 98.811.256 mjn. 
Garantía de licitación: J 988.113, mln. 
Precio del legajo: $ 8.000 m|n. 

Consulta de pliegos: Base Naval Puer- 
to Belgrano. 

Cousulta de pliegos, venta, do legajo» 
y presentación de propuestas. Dirección 
fio Instalaciones fijas navales. Comodoro 
Py y Corbeta Uruguay, piso 4°. ©trema 
85. Capital Federal, de 9 a 12 *■- 

e.20|llN» 6.234-v. 11112(69 

DntECCION GENERAL 
©EL. MATERIAL NAVAL 

Llámase a licitación publica día 28 no- 
viembre de 1969 a 11,15 horas ejecución 
obra "Construcción de Galerías Cubier- 
tas para comunicar los pabellones L II 
y III del Hospital Naval", Puerto Bel- 

É Presupuesto oficial: I 9.107.000 mln., 
* Garantía de licitación: % 91.070 m|n. 
precio del legajo: S 3.000 mln. 

Consulta de pliegos: Hospital Naval 
Puerto Belgrano. 

Consulta de pliegos, venta do legajos 
y presentación de propuestas Dirección 
Se instalaciones FUas Navales. Comodo- 
ro Py y Corbeta Uruguay, piso 4', oficina 
í$. Capital Federal, de 9 a 12 hs. _ 

■ " «.20 11-N» 6.235-V/26IHHÍ9 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 

Llámase a licitación pública día 38 de 
noviembre de 19«9 a 11 boraa ejecución 
obra "Instalación de la Red do Incendio 
en el B. I. M. N* 5 (Ira. Etapa) — Río 

Grande. „„ . 

presupuesto oficial: S 7.635.000 mln. 
Garantía de licitación: % 76.368 mln. 
Precio del legajo: $ 3.000 mtn. . 

Consulta de pliegos: Batallón de Infan- 
tería de Marina N" 5, Río Grande. 

Consulta de pliegos» venta de legajos 

y presentación de propuestas: Direeeíón 

de Instalaciones Fijas Navales, Comodoro 

Py y Corbeta Uruguay, piso 4?, oficina 

X- 86. Capital Federal de 9 a 12 ** 

f¿ e.20|ll-N° «.230-v.I«|Hl69 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 

Llámase a lieitaeión pública día 17 de 
diciembre de 1969 a 11 horas ejecución 
obra "Construcción local laboratorio 
en la Dirección General de Administra- 
ción Naval", calle Estados Unidos N* 26, 
Capital Federal. 

Presupuesto oficial: S 73.194.286 m n. 
Garantía de licitación: 731.943 rofn. 
Precio del legajo: % 8.000 mjn. 

Consulta de pliegos, venta de «fiPW * 
y presentación de propuestas: Dirección 
de Instalaciones Fijas Navales, Como- 
doro Py y Corbeta Uruguay, piso 4*, ofi- 
cina 35, Capital Federal de 9 a irta 
e.20lll-N» 6. 287-v. 11112160 



El pliego de condiciones con las es- 
pecificaciones se encuentra a disposición 
de los interesados en la División Con- 
trataciones, donde tendrán lugar el acto 
de apertura. — Jorge Rodríguez, Direc- 

e. 24|11 N« 6-312 v. 25|11|G9 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

DIV. CONTRATACIONES 

Defensa 120, 6* fdso. 

Oí. 6002, Buenos Aires 

Expediente N* S243&9 
Llámase a Licitación Público , W 16f69 
para el día 5 de diciembre de 1969, a las 
15 horas, para la adquisición de: mue- 
bles metálicos, lamparas, ceniceros « 
pie y percheros de pie. con destino ató 
División Abastecimiento y Conservación» 
Defensa 120, 8* piso. Buenos Aires. 

El pliego de condiciones con tesespe- 
cfficactones se encuentra a apostelan 
de tos Interesados en la División Contra- 
taciones, donde tendrá lugar el acto de 
.apertura. ^ _ ^ ^ - v. 28|11|69 

Secretaría de Seguridad Social 



CAJA NACIONAL DE 
PREVISIÓN DE LA INDUSTRIA 
COMERCIO I ACTIVIDADES 

uSse^a* Licitación PÍMica felpa- 
da iíKrcicio 1910, N* 1110. para elj dte 4 
de dfcSnbre, a las 14 bo*^jP» te 1 £ 
servicio de limpieza y encerado de pi- 

^Pliego de condiciones generales y elau- 
eufarpartieulares. ***2%fí?%a£ 
el Sector Compras Córdoba *rzo. ¿ v P"»- 

Secretaria de Salud Pública 



de Rehabilitación Profesional "A.C.I.R. ; 
sito ea Dragones y Mendosa, Capital. 

niegos y apertura; División Suminis- 
tros. Dragones y Mendoza, de lunes a 
viernes de 13 a 18 ñoras. — Ángel Fe- 
rreiro, Jeíe División Suministros. 

e. 24|ll N° 6.339 v. 25111|69 

INSTITUTO NACIONAL' 
DE SALUD MENTAL 

COLONIA NACIONAL 

"MANUEL A. MONTES DE OCA" - 

TORRES 

Licitación Pública N* 5-0 N* 2170 

Expediente N? 11.144169 y agreg. 

Apertura: el dia 12 de diciembre de 
1969 a las 17 boras, en la Secretaría Ad- 
ministrativa (Sección Contrataciones) de 
la Colonia Nacional "Manuel A. Montes 
de Oca", sita en Torres, Partido de Lu- 
jan, Prov. de Buenos Aires, F. C. N. 
O U. 

Adquisición de: Hacienda Vacuna en 
pío para consumo- 

Pliegos e informes:. En la antedicba 
dependencia, en el horario de 7 a 13 hs.. 
y en el Instituto Nacional de Salud Men- 
tal Vieytes-489, Capital Federal, de l-,30 
he a 19,30 hs. y en la Colonia Nacional 
■'Dr. Domingo Cabred\ en Open-Door. 
F N. C. 8. M., «n horario de 7 a 1* 
horas, — El Director de la Colonia. 

e.24íll-N* «.«l*-v.S12l8i 



te a!zí.-do" la provisión e Instalación d* 
un grupo electrógeno e ■ Interconexión 
con el tablero principal en el Instituto 
Nacional de la Salud sito en las calle» 
Martínez de Hoss y Marconi de Villa 
Sarmiento, Partido de Morón, (provin- 
cia de Buenos Aires). Presupuesto ofl- 
cial m$n 82.346.000.— Importe de I* 
garantía: m$n 223.460.— Pliegos, con* 
sultas y presentación de propuestas: en 
el Instituto Nacional de la SaluO de 
9 a 16 horas, donde se realizara la 
s.pertura en la fecha y hora indicadas. 
Las consultas podran efectuarse basta 
ocho (8) días hábiles antes de >a fecho. 
de la apertura. Ptezo de ejecución; 
Cuatro (4) meses. También se podra» 
retirar pliegos «n el Departamento de 
Suministros y Mantenimiento (Contra- 
taciones) Defensa 192, 4' piso. Capital 
Federal. 

Villa S&.-rmiento> 12 de noviembre lflau. 
— El Director del I.N.8. 

e. 12(11 N» 6-008 v. 2fr}Jlt«» 



Comando ea Jete 
de la Fuerza Aérea 

FEERZA AEREA 
ARGENTINA 

COMANDO DE REGIONES 

AEREAS • í 

Reglón Aérea Sud 

Licitación Pública N* 1|69 
' Llamase a licitación -pública para , * 
develado, compactado y . riego, asiaiueo 
triple de la banquína norte de la pasta 
07126 del Aeropuerto Comodoro Rivada- 
via Presupuesto oficial mln. 10.335:000. 
Fecha de apertura: 6 de diciembre de 
1969 Lugar: Reglón Aérea Sud. Casilla 
de Correo 346, Comodoro Riívadavia; 
Chubut. Valor del pliego: m$n. 2-O00- 
Garantía: 1 % del presupuesto oficial, 
e 30111-N» 6.238-V.3Í12169 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMimSTRACION 
Espediente K» MM-2400tl«9-* 
L^^TLicitaclón ^Jg "V" M ¿ 
«ara el día 1* del mes ^e diciembre de 
SS. ; Í fas. 16 horas, para Subvenir las 
Becesildes que a continuación « .de- 
tallan: Adq. de magmas de «f«iblr 
Séctrieas, eon destino a la Dirección -Ge* 
neV^de idmintetración (para diversas 

dC £: n fpertSa de las propuestas tendré 
l»^r en ^Departamento de Contrata- 
E Contrataciones Cenjral^da^- 
n^f^nsa N' 192, 4* piso. Oflcma 41S1. 
£ P *W Federal, debiendo dirigirse para 
pliegos e infonnes al citado departa. 

buenos Aires, noviembre 24 de 1961. 
- El Director, j4iii .^ §M v Mjll , M 

DntECCION GENEBAIj 

Ll^S^a Licitación P*™« ^ ¿J 
69, para el día 9 del mes de á»cwmbre 
de 1909. a las 15 horas, para subvenir 
Jl necesidades «ue a «m« BW, Sf » « 
detallan: Adq. de marcapasos i" 1 ^' 
Ubíes. con destine al Centro de Aten- 
Sós Médica Integral Rlvadavta, Peral- 
ta Ramos iSala V). «. Mi i-« 

La apertura de las propuestas *fw™ 
lagar en el Departamento de ContraW- 
clones, Contrataciones Centralizada, De- 

fensTl92. «• »**>. ° fc * 4331 * Ca ? ital 
Federal, debiendo dirigirlo para pliegos 
e informes al citado departamento.-- 
Buenos Aires, noviembre 20 de 1969. 
la Director General de Admmis- 

tfaCÍÓn * e.20111 M» 6.244 t.1«|1í|M 

CENTRO DE SALUD 

X HOSPITAL DE CIUDADELA 



INSTITUTO NACIONAL 

DE LA SALUD u , ,„ 

Llamase a Licitación Publica N* 17 1 
69 INS para el día » de diciembre de 
lt69 a las 13 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se de- 
tallan con destino al Instituto Nacional 
de la Salud, y durante el año 1969. 

La apertura de laa propuestas ten- 
drá, lugar «n el Departamento Admi- 
nistrativo (Sección Contratacion«s>, 
Martínez de Hos y Marconi. de' Villa 
Sarmiento (partido de Morón, Prov. de 
Buenos Aires), debiendo dirigirse para 
el pliego e Informes al citado Departa- 
mento o a la Dirección General de Ad- 
ministración . Departamento de Con- 
trataciones* Contrataciones Centraliza- 
das, sito en Defensa 192, 4» piso, de 
Capital FederaL 

Las necesidades se refieren a: Ad- 
quisición de brazos de lux. para cabe- 
cera de camas para enfermos, butacas, 
camas articuladas, carros para trans- 
porte de ropa y para transporte de tu- 
bos de oxígeno, carros para curaciones, 
mesas rodantes, diversas mesas de lúa, 
sillas, sillones, escritorios, taburetes. 

Villa Sarmiento. 26 de noviembre de 
1909. — El Director. 

«.20Í11 N* «.242 v.l*¡12|6» 



Secretaría de Vivienda 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
PLAN FEDERAL DE LA VTVDENDA 
Llamado a Licitación Pública para » 
construcción de 336 viviendas según el 
siguiente detalle: Provincia: Chaco; Lo. 
calidad: Resistencia; Proyecto «*: íaa, 
Licitación N?: 1551; Entidad Interme- 
dia: Gobierno Provincia 



Cant de Viviendas. P^E; £??£? 

¿¿Sor I - «* viviendas $ 78-019.19L 
Sector n -«viviendas $ 80^8-3». 
ieeíor ni - 5fl viviendas. J 71^94 
Sector IV -Wvivfendtw J »*»££• 
Sector V — 7S viviendas $ 8C32&8». 



336 viviendas * 421.783.558. 
Apertura: Sucursal Resistencia otí 
Banco Hipotecario Nacional el día 19juy 
969 a tas 11 ñoras. Fauna de eotisafí 
Ajuste aleado eon re«nociiniento de ma- 
yores costos. Deposito de garantía: 1» 
del presupuesto oficial de las obras qut 
i se coticen en cada caso. Informes i 
pliegos: Casa Central. Departamento Su- 
ministros, Defensa «0, Ser. P. Ciudad 
de Buenos Aires y en la Sucursal Re- 
sistencia del B. H. N. ^ _«,„,«. 
e.21Jll-N* .6,385 v.-*I|U|fll 



MINISTERIO DE 
BIENESTAB SOCIAL 

Secretaría de Promoción 

y Asistencia de la Comunidad 



JNSTITDTU NACIONAL 
DE SALUD MENTAL 

Expediente H+ 12.717Í69. 
Llamase a concurso de Proyecto y pre- 
cio con "precio tope", para el dia 10 de 
diciembre de 1969. a ias 16 hoi-as: Lici- 
tación Pública CI. W 37J69, para la cons- 
trucción de las obras que se detallan a 
continuación: 

Obra N* J- — Hospital Colonia "Juan 
M Obarrio". — ' San Miguel 1650, San 
Miguel de Tucuman. Pela, de Tucuman: 
Centro de Salud Mental y Aldea de Re- 
habilitación. — Presupuesto Oficial: mín. 
110.000.000^ Depósito de garantía de la 
oferta: $ 1.100.000. 

Obra N" 2. — Pcia, de Santiago del 
Ktcro. Campo Contreras: Aldea de Reha- 
bilitación: Presupuesto Oficial: mtn 
100.000.000, deposito de garantía de 1» 
oferta: $ 1 .000-000. 

Obra N* 3. — Pela de Salta. Potreros 
Linares:> Pabellón para internación de 
enfermas,. casa habitación para personal. 
Presupuesto Oficial: m*n. 14.000.000. de- 
posito de garantía de la oferta : t 140.00O. 
Olora No 4. — Hospital Neuropsiquifttri- 

„ leo "Dr Christofredo Jakob" ; calle RJ- 

Llámase a- Licitación Pública núme- U e rl sm Pcia. de Salta: Pabellón para 
í^i*. «** . „.„..„ _ ,„„ 14 _ onsuJlorioB . ex t erB i) Si hospitalización par- 

_j„. „ ^i«.,/, t fi^o nohollíSn nafft teraDi 



DIRECCIÓN GENERAL 
DK ADMINISTRACIÓN 

(DIVISIÓN CONTRATACIONES) 

Defensa 120 - 6* piso - Oí. 0002 

Buenos Aires 

Expediente N* 63.335160 
Llámase a Licitación Prtblica nóme- 
ro 7 7»ft9 para el día. 2S de noviembre 
üel9G9 a las 14 horas, para la adqul- 
Bición de artículos de almacén, semillas, 
huevos y hacienda en pie. con destino 
al Instituto "Mariano Ortiz Basualdo 
sito en Las Armas, F.C.N.G.R., Fvcla. 
de Buenos Aires. 



.ro 4169 para el día 87111)69. -a las 
boras, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan con destino al 
Centro de Salud y Hospital de Ciudadela 
v durante «1 año 1369. ' ^ 

La apertura de las ofertas tendrá lu- 
ear en la Secretaría Administrativa de 
dicha dependencia sita en la calle 
H Yrigoyen 1051,. Cindadela, Bs. As., 
p'c D F.S.. debiendo dirigirse para 
pliegos e informes al citado organismo. 

Las necesidades Se refieren a: peni- 
cilina larmlcetinr, tetraciclina, estrep- 
tomicina, dexametasona, agua destilada, 
solución fisiológica, solución isotonlca, 
suero Ringer, solución electrolítica, solu- 
ción cloruro de potasio, ócido ascórblco. 
clorfeniramina, cafeína y digUoxina. 

e . 24111 N» 6.313 v. 25|11|69 



COMISIÓN NACIONAL 
DE REHABILITACIÓN 
DEL LISIADO 

Llámase a Licitación Póblica núme- 
i-o 02C|69 para el día 2 de diciembre 
de i:69, a las 14 horas, por la provi- 
sión de elementos para armado de equi- 
pos transmisores y receptores para el 
curso de Radio y Televisión del Centro 



eial y psiquótrica, pabellón para terapia 
ocupacional, Pabellón comedor y cafete- 
ría ' sala de reuniones. Presupuesto Ofi- 
cial* mtn. 35.000.000, deposito de garan- 
tía de la oferta: S 350000. 

Las bases deí Hamado a eoneurso es- 
pecificaciones técnleas. elausulas particu- 
larts y condiciones generales pueden ser 
consultadas y adquiridas de 13 a 18 ho- 
ras, de lunes a viernes en la División 
Compras y Suministros, Barracas 489, 
planta baja. Capital al Precio- Je mjn. 
L600. Obra N* 1. mtn. 1.500. Obra N* 2, 
mín. 500. Obra N? 3, y m$n. 750 Obra 
Nv 4 (¿is ofertas deberán ser dirigidas 
a la ' División Compras y Suministros y 
entregarse en Barracas 489. planta ba- 
la ' CaDital. El Director Administrativo. 
&, capital, r, e7|ii ^ 5 ^ v28111|69 | 

INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SALUD 

«Expíe. N* 2020-27488¡69-9> 

Llamase &. Licitación Pública nume- 
ro KM LNS hasta el día 3 de diciem- 
bre de 19«9, a la a 13 horas, para con- 
tratar bajo el régimen de la '-ey nu- 
mero 13-064 y por el sistema de ajus- 



MINISTERIO DE 

OBRAS T SERVICIOS PÚBLICOS 

Secretaria de Obras Públicas 
y Transporte 

DISECCIÓN NACIONAL 
DE eONSTBCCION DE 
ELEVADORES DE GRANOS 

Hácese saber que la fecha de aper- 
tura de propuestas del llamado a i¿«- 
tación Pública N* 343169, relativa a ia 
wn^cción^e cuatro <4) 0^^"°» 
volcadora con bascula electrónica uni- 
ficada eon su maquinaria de transpor- 
te y bus obras civiles,, para Ja descarg» 
automática de vagones ferroviarios, -^ en 
el Elevador Terminal^de PoertoNigí 
tBuenos Aires), ha: sido postergada , pa, 
ra el día 29 de diciembre próximo a, tes 
16,30 hs. Adquisición de pliegos y . pre- 
sentaeión de ofertes en: Avenida 9 de 
julio N? 1925. 4» Pieo, «^Pfcaí V*Sg~: 
Consultas en el lusar m dicado. P^'^ 

$ 10.000 mm. P^P^SLf^^k Si 
eos 254 390.433 m|n. Importe «e » ga- 
rantía: $ 2.643.904 nun. 

- e.20|ll W t.2U T.Htl2Í6a 

OB11AS SANITARIAS 
DI? LA NACIÓN 

" Licitación Pública 

Conductores de cobre, aislados -. eo> 
pollcloruro de vinilo. , 

^Expediente: 29.B63p969 T .Í5.4Ü| 
1969. — 28l¿l|l&6& a lae 1S y -15.;; •; 

Apertura y pliegos: Marcelo T; de 
Alvear 1840, Capital FederaL ■ 

e,14fll N* Í.0U v.25lll(« 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

LJefcadon Pública 
Camiones tanque y equipos dcsobB- 
truetores de cafterias colectoras y di 
conexiones domlciliaríaa !> v 

Expediente: aB.43a|1869. — 5|llj 
1969 a la» 15* , m _ 

Apertura y pliegos: Marcelo T. as 
Alvear 1840, Capital Federal. 

e. 14111 N* 6.096 y.3B|ll|M 

DERECOEON NACIONAL 
DE VIALIDAD 

(Exptc: 5.607-L-19C9) 

Licitación Pública N' 6.61S para ta 
adquisición de repuestos para motoni» 
veladoras Gallón modelo 118-160, de fa- 
bricación nacional, existencia en plaza • 
de importación. $ 4.100.000. 

Presentación- propuestas: 5 de dlciera. 
bre a las 13,30 horas, en Ja Sala de LiCl- 
tficiones. Avda. Malpó 3, planta baja 

Capital, , ti .„. 

C.24111-N» 6.317v.25[l)!6» 
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DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIAL-IDAD 

(Expte.; 5,r>03jL-1969) 

Licitación Pública N» 5.614 para la 
adquisición de repuestos para motonive- 
ladoras Galifin modelo 118-100 de fa- 
bricación nacional, existencia en plaza o 
de importación. $ 2.700.000. 

Presentación propuestas: 5 de diciem- 
bre a las 13 lis. en la Sala de Incita- 
ciones, Avila. Maipfl 3, planta baja, Ca- 
pital . 

e.24|ll-N* 6.318-v.25lll|G9 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N* 57, para la eje- 
cución de las obras de la Ruta 34, rra- 
moe: Súnchales-Palacios (obras básicas 
V pavimento) $ 542.000.000,—. Depósito 
de garantía: $ 5.420.000.—. y Palacios- 
Monigotes (obras básicas y pavimento) 
$ 633.000.000,—. Depósito de garantía: 
6.330.000,—. Propuestas en conjunto In- 
divisible, en jurisdicción de ta Provincia 
de Santa Fe. (Exptes: 16765-7M968 y 
14.405-7-1968). * 

Presentación propuestas: 16 de diciem- 
bre, a las 15, en la Sala de Licitaciones, 
Avda. Malpú 3, planta baja, Capital Pe- 
tera]. 

fl. 17(11 S9 6.13» T.5|13j6fl 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública W 56, para la eje. 
poción de las obras de la Ruta 34, tra- 
stos: Monigotes — Hersilla (obras ba- 
íleos y pavimento) $ i. 400.000000. De- 
posita de garantía: 14.000.000 y Hersl- 
lía — Límite con Santiago del Estero 
«obras básicas y pavimento) $ 571.000 000. 
Depósito de garantía: $ 5.710.000. Pro- 
puestas en conjunto indivisible. En Ju- 
nsdlcción de la Provincia de Santa Pe. 
flEsptes.: 17.869, 7», 1968. y 17.546, 7», 
1068). Presentación propuestas: 19 de 
diciembre a las 16. en la Sala de Lid- 
¡«üones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. 

e.l7|ll-W 6.134 v.5|12)69 



FERROCARRIL 
GENERAL MITRE 

DEPARTAMENTO 
ABASTECÍ MIENTO 
Licitación Pública N? 832¡69 
Adquisición de repuestos para locomo- 
toras Diesel Eléctricas Aleo. Apertura: 
12¡12(69, 8 hs. — N» 833|69: Adquisición 
de Repuestos para locomotoras Diesel 
Eléctricas General Electric. — Aper- 
tura; 12!t2¡69, 9 horas. — N° 834(69: Ad- 
quisición de repuestos para locomotoras 
General Electric. Apertura: 12)12(69, 10 
hs. — N» 835(09; Adquisición de repues- 
tos para locomotoras Aleo. Apertura: 
12|l2]69, 10,30 ha. — N* 836¡69: Adquisi- 
ción de repuestos para locomotoras Ge- 
neral Electric. Apertura: 12tl2|69. 11,30 
lis. — N* 837|69: Adquisición de repues- 
tos para locomotoras Aleo. Apertura: 
12|12¡69, 12,30 hs. — N» $38(69: Adqui- 
sición de repuestos para locomotoras G . 
A. I. A.- Apertura 12|12|69. 16,30 hs. 

— N» 830|G3: Adquisición de repuestos 
para locomotoras Ú. A. I. a Apertura 
12¡12|69. 17,30 hs. — N* S40lfi9: Adqui- 
sición de 200 ruedas sólidas laminadas 
para vagones. Apertura 12112(69, 18 hs. 

— El valor de cada pliego es de m$n. 
2.000. Consulta y retiro de pliegos en 
Tesorería Buenos Aires, Av. Dr. J. M. 
llamos Mejía 1302. p. b„ of. no en Te- 
sorería Rosario, Av. Wheelwrlght y Av. 
Corrientes, de lunes a viernes hábiles; en 
Buenos Aires de 10 a 15 horas» en Rosa- 
rio: de 8 a 12 horas. 

c.24|ll-N* 6.319-v.5[12|GÍI 



ADM INIST RACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS 

Llamase a licitación pública numero 
£54[6», con apertura en la Administra- 
ron General de Puertos, Rivadavic nú- 
»oro 678, 8 piso, Of. 309, Capital Fe- 
^RU, el día 19 de diciembre de 1989, 
tíos 16 horae para la reconstrucción 
Wt galpón B, del Puerto de Buenos 
fUres, ubicado en Dique 2 este. — Re- 
lujo de pliegos al precio de $ 2.500. en 
Suministros - Compras. Rlvaduvla 578, 
f Piso, Ot 104, Capital federal/ de 
Mines a viernes, de 12.30 a 17.30 horas, 
[ Presupuesto oficial: t 60.^00 ooo. 

e,17|ll-NP 6.124-V.5J12J69 

l ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS 

' S» comunica que la. licitación pública 
PP 112(69 (adquisición de tres (3) ca- 
teiones autoelevadores), cuya apertura 
rae prevista pora el día 21[ll|69, a las 
18 horas, ha sido anulada. 
^ "•• 17|H N» 0.125 v. asflXlCO 



FERROCARRn, 
GENERAL ROCA 

DEPARTAMENTO 

DE VIA Y OBRAS 
Ltcftaclóu Pública m 432)69 

Reacondicionamieiito de la Vía Ola- 
varría, Gral. Lamadrid, Pigué, Entre 
Kms. 390,200 al 411,870. 

Fecha de apertura: Ki 11 de diciem- 
bre de 1969, a las 16 horas. 

Valor del pliego: $ 4.000. 

Presupuesto Oficial: i 87.C71.512. 

Mayores datos y retiro de pliegos de 
condiciones en la Oficina de Licitacio- 
nes, do lunes a viernes, de 12. 1S a 18.45 
horas, calle Guanahani 322, Buenos 
Aires. 

e. 17)11 N* 8.133 v 8l|lll69 

FERROCARRIL 
GENERAL ROCA 

DEPARTAMENTO DE VTA Y OBRA 
Licitación Pública N* 429(69: Renova- 
ción de 5.000 metros de Via y 20 cam- 
bios en Playa de Km. 5. 

Pecha de apertura el 8 de diciembre 
de 1969, a las 16.00 horas 
Valor del Pliego: $ 2.00Í. 
Presupuesto Oficial: $ 17..905.650 
Mayores datos y retiro de pliegos de 
condiciones en la Oficina de Licitacio- 
nes, de lunes a viernes de 12,15 a 18 45 
horas, calle Guanahani 322, Buenos Ai- 
res. 

e.I2jll N* 6.034 V.25|ll(69 



apertura. 2J12Í69, 14 hs., pliego m$n. 
1.000. Consulta de retiro de pliegos en 
Tesorería; Buenos Aires, Av. Dr, J M 
Ramos Mejía 1302, p. b., of. 11, o en 
Tesorería Rosario, Av. Whcelwrtght y 
Av. Corrientes, de lunes a viernes hábi- 
les; en Buenos Aires: de 10 a 15 hs- en 
Rosario: de 8 a 12 hs. 

e.iajll N» 5.175 v.ljl3j69 

FERROCARRIL GENERAL 

SAN MARTIN 

Licitación Púliliea N» 471¡69 

Reparación de Cigüeñales de Locomo- 
toras D. Eléct. Aleo Montreal 1350 H. P. 
— Aleo — Aleo J. S. A. 1950 H. P. — 
Werkspoor 600 H. p. y de Compresor 
Exahutor Westinghouse Modelo 6-OD- 
IS-V.C. — Apertura: 23|12|1969, a las 14.30 
horas, valor del pliego $ 700. 

Licitación Pública N? 472169 conjunto 
con cuatro (4) elásticos elípticos para co. 
ches holandeses. — Apertura: 23íl2¡6? 
a las 15 horas, valor aej pKegj $ 2.60(> 

Retiro de pliegos, presentación y aper 
í ura de J as Propuestas, Florida 753, fin- 
trada 'Tí", 2do. Piso (Of. ¿35 y 22b, 
Capital Federal, de «unes i vierneb de" 
4 a 17.30 horas. 

e.l7lll-N» rf.151 v.28jlll,6í» 

PERROCARRIL GENERAL 
SAN 1 MARTIN 

Licitación Pública N? 470J69. — Repa- 
ración de fuelles de acople entre coches 
Materfer Werkspoor w trenes diesel 
Ganz Mavag fdesarmar y cambiar to- 
talmente la lona) 

Apertura: 23(12|Í969, a las 14 horas, 
valor del pliego $ 1.100. 

Retiro de pliegos, presentación y aper- 
tura de las propuestas, Florida 753, En- 
trada "D", 2do. Piso (Of. 235 y 226), Ca- 
pital Federal, de lunes a viernes de i4 
a 17.30 horas, y en División Técnica. 
Depto. Mecánica. Jorge Newbery 355 Ju- 
nin. 

e.l7jll-N9 6.159 v.28|ll!69 



| Licitación O. C. N» 2¡69 Al. 7. Des- 
cripción: Bulones de acero, cabeza y 
tuerca hexagonales. Apertura: Día I6il 
70, 15 horas. Precio Pliego: m$n. 1.500 
Consulta y retiro de Pliegos en la Ad- 
ministración, Avda. Maipv N? 4, Capi- 
tal Federal Oficina d c Licitaciones, lo- 
cal W 35, P. B. de 15 a 7 horas. - Lo 
Administración. 

e-17|ll-N9 6.132 v.28|U|69 

FERROCARRIL 
D. F. SARMIENTO 

Llamase a Licitación Pública N» 69¡91. 

RL. OlascoagalTelen, vía única de km. 
460 a km 523, soldadura de vía por pro- 
cedimiento aluminotérmico. 

Fecha de apertura: 30 de diciembre 
de 1969, 13.00 horas. 

Presupuesto oficial mín. 81.008.480 

Precio Pliegos mín. 3.000,00. 

Informes y Pliegos, Bmé. ■ Mitre 2815 
2do. pjso. 

e.24jll N» 6.320 v.5!12'68 

ferrocarril" - 
domingo f. sarmiento 

DEPARTAMENTO 
ABASTECIMIENTO 
Licitación Póbllen at. 001524 
POSTERGACIÓN 

Material: Barreras automáticas r 
equipos fonoluminosos en pasos a nivel 

Se comunica que la licitad pública 
del título programada para el día 
25111)09, 14 horas, ha sido postergado 
para el 19|12|69, 16 horas. 

Informes, consultas v Venta de Plie- 
gos: Oficina de Muestra-, Bme Mitre 
"• 2£73, Capital Federal de lunes a 
viernes de 13 a 18 horas. 

e. 17111 NP G.120 v. .38(11169. 



* FLOTA FLUVIAL 
DEL ESTADO ARGENTINO 

Licitación Pública N' 29|69: Provi- 
¿I6n e instalación de equipos de radio- 
Comunicaciones M.A.F.-F.M. y equi- 
pos transceptores, 

(Lugar y fecha de apertura: En la Div. 
Contrataciones, Puerto Nuevo, Dársena 
**B", el día 15 de diciembre de 1969, a 
loa 10 horas. 

Pliegos: Podrán ser consultados y od* 
feuirldos en la División Contrataciones, 
Sita en Puerto Nuevo, Dársena "F" en 
W horario de 8 a 11,30 y de 12,80 a 
vS horas. 

Valor del pliego: m$u 8.000. 

e. Wltl N» 6.099 v. 27Ul|09 

FLOTA FLUVIAL DEL 
• ESTADO ARGENTINO 

Licitación Pública N» 30[69: transfor- 
mación de embarcaciones tipo "900" 

Lugar y fecha de apertura: ea la Div 
Contrataciones - Puerto Nuevo Dárse- 
na * F", el día 16 de diciembre de 1969, 
A las 10 lloras. 

Pliegos: podrán ser consultados y ad- 

S atados en la División Contrataciones 
ta en Puerto Nuevo - Dársena "F" en 
« ¡horario- de 8 a 11.30 y de 12.30 a 16 
«oras. 
Valor del pliego: m*n. 5.000 

e.24|ll N* 6.321 v.5(12{69 

Llama a Licitación Pública N» 6IG9 pa- 

EL™ Vei l ta de tubos de latón > «ierro 
SiíS ¿ bi'once, cobre, metal blanco 
nélice de bronce, motores diesel tornos 
mecánicos y varios. Vencimiento 15 de 
diciembre de 1969, 11 horas. Valor del 
pliego: m$n. 2.000. Informes en Departa- 
mento Compras, Corrientes 389, 7? piso i 
Capital Federal, de 9.30 a 16.30 horas. ' I 
e.24fU N» 6.340 v.5¡12¡6» 



FERROCARRIL 
GENERAL URQUIZA 

Departamento Abastecimiento 
Llama a licitación pública, para la 
I fabricación y provisión de: 
¡Licitación N? IJSS-C, Fabricación de 
20 vagones frigoríficos para trocha de 
lj435 m. 

Apertura 15|12|69, 14 horas. 

Precio del pliego $ 15.000 

Licitación no 1336-C, Contenedores 
(Cajas metálicas) de 2435 x 2435 x 
2S90 mm. 

Apertura 15)12(69, 1G horas ' 

Precio del pliego $ 5.000. 

ReUro de pliegos: Abastecimiento La- 
croze oficina mesa de entradas 5? piso 
£st. Fdco Lacroze, Capital, días há- 
biles de 12.30 a 16.30 hs. (T.E 55-9218) 
o Abastecimiento Paraná de 3 a 11 ho 
ras. 

e.24!ll N9 6.322 v.5|12[69 



FERROCARRIL GENERAL 
SAN MARTIN 
.Licitación Pública N» 473j69. — Suple- 
mentos, placas de Fricción, Tapis Pm 
tones, etc. para loes, de E Aleo, a ja- 
nearse siplanos. 

Apertura: 10|12¡1969, a las 14 30 ot- 
ras, valor del pliego $ 2.800. 

Retiro de pliegos, presentación y apeí 
¿ira de las propuestas, Florida 753 fin 
trada "D", 2do. Piso (Of. 235 y 226 ' 
Capital Federal, de lunes a viernes dé 
14 a 17.30. 

«U7I11-N» 6.158 V.J8llHti9 

FERROCARRIL 
GENERAL SAN MARTIN 
Licitación Públiea N? 466/69 
Tornillos, tuercas, buiones arandelas 
juntas, remaches y pasadores p¡Locs.' 
Diesel Elect. Aleo, a fabricar según pla- 
nos y especificaciones. Apertura: 22il2; 
69, a las 14 horas, valor del pliego pe- 
sos 1.000. 

Licitación Pública N* 467/69 
Pinturas antióxido, barniz, esmaltes. 
Apertura: 22jl2(1969 a las 14,30 horas. 
valor del pliego $ 2.000. 

Licitación Pública N* 466/69 
Autoelevadores, autozorras, grúas hi- 
dráulicas, tractores. Apertura: 22(1211969 
a las 15 horas, valor del pliego $ 2.00o' 
Licitación Públiea N* 469/69 
Horno para tratamiento de gancho de 
tracción. Apertura: 10|12|1969, a las 14 
horas, valor del pliego $ 600. 

Retiro de pliegos, presentación y pro- 
puesta de las aperturas, Florida 753 En- 
trada "D", 2do. piso (Of. 235 y '226) 
Capital Federal de lunes a viernes de 
14 a 17,30 horas. 

e.l4|ll-NP 6.114 v. 27111)69 



FERROCARRIL 
D. F. SARMIENTO 

Departamento Abastecimiento 
Licitación Pública M. 69(508 
Material: "Equipos detectores de ejes 
callentes. 
'•Postergación". 

Se comunica que la licitación del tí- 
tulo programada para el día 24(ll|69. 14 
horas, ha sido postergada hasta el 121 
12|69, 12 horas. f 

Informes, consultas y venta de plie- 
gos: Oficina de Muestras, Bmé. Mitre 
2973, Capital Federal, de lunes a vier- 
nes de 13 a 18 horas. 

e.20|ll N» 6.269 V.26J11J69 

FERROCAKRn, 
DOMINGO F. SARMIENTO 
Lhu/iase a licitación Pública 
N* E. 0915 
Día, Mes, Año y Hora: 12 de diciem- 
bre de 1969, a las 16 horas. 

Título: Instalación de alunbrado pro, 
pió en 20 (veinte) furgones y 2 (dos) 
coches oficiales- 
Presupuesto Oficial: mín. 17.300.000 
(diecisiete millones trescientos mil pe- 
sos moneda nacional). 

Precio Pliegos: mtn. 6.00 (cinco mil 
pesos moneda nacional). 

Informes y Pliegos: Departamento 
Eléctrico — Calle Prelad Buenaven- 
tura Risso fatrón 150 (Altura Rlvaar • 
via 10.700), Capital Federal — De 8 
k a 13 horas. díi tó - habileb. 

e. 17111 N? 0-127 v. 28|U!C9. 



FERROCARRIL 
GENERAL URQUIZA 
Departamento Abastecimiento 
Llámase a Licitación Privada para la 
venta de: 

a i22h V Cta **ixa ferrosa (ex coches 
eléctricos, radiados del servicio) . Día 
■«"£?' hora M * Pre «io del pliego $ 300 
Retiro Pliegos: Abastecimiento Lacro- 
ze, Oficina Mesa de Entradas 5to. pi- 
so Est. Fdco. Lacroze, Capital, días 
hábiles de 12,30 a 16,30 hs, (T. E 55. 
9218) o Abastecimiento Paraná, de 8 a 
11 horas. 

e.20¡ll N? 6.250 v.26|llj69 



FERROCARRIL GE1ÍERAL 
MITRE 

DEPARTAMENTO 

ABASTECIMIENTO 
Incitación pública N» 839,61* " 
Adquisición de 1.070 tn. de carbón de 
coemo. apertura 5112(69, 13 hs., pliego 
m$n. 1,000. — 830(69. Reparación de 

400 contadores de coches eléctricos 

apertura 2|12|69, 13 ha, pliego mtn 
1.000. N» 831)69. - Reparación de 70 
motores eléctricos, bomba de vaoto; 



FERROCARRIL GENERAL 

BELGRANO 

Departamento Abastecimiento 
Se llama a Licitación Pública para la 
provisión de: Licitación O. C. N* 5K69 
Ax. 7. Descripción: Rodamientos - Coji- 
netes. Apertura: Día 9|1|70, 13 horas 
Precio Pliego: m|u. 10.000 

J^A aClól \9; C - 2V/ 8¡6 ° A*- 1? - Des- 
cripción: Artefactos (accesorios) para 

iSíí£¡ W!l( í2 es ,. eléctricos. Apertura: Día 
1511169, 13 horas. Precio Pliego: m$n. 
1.500, 

Licitación O. C. N? 60¡69 Ax. 11. Des. 
cripción: Repuestos para vagones. Aper- 
tura: Día: 15(1(70. 14 horas. Precio Plie- 
go: m$n. 2.000. 

Licitación O. C. N? ^69 Ax 16. Des- 
cripción: Grúa rodado neumático plcha- 
«í?E ft y "frates (8Tn.). Apertura: Día 
í ¿in ' ras * Precl .° Püego: m$:i. 

"c/tación O. c. N» ;3(69 Ax. 4. Des- 
cripción: Equipo oleo-hidráulico para en- 
r^^n,?^ 111 ,? 5 f er«>viarÍos. Apertura: 
Día 15|1|70, 16 horas. Precio PliegV: m $n. 
1.500. 

Licitación O. O. SO 84(69 Ax. 11. Des- 

wSSÍ^?^^* 03 para Locomotoras 
nfe%?¿ <CaBUsas-ftroB-«ií!. ) , Apertura: 
Día 16(1(70, 13 horas. Precio Pliego pe- 
sos moneda natfonai .500 
,.ríí# aCÍÓ £ °* C ; *** 66169- Ax. 23. Des- 
ííSSS 1 - 1 J^P" 66 ^ PICC. MM. GANZ 
(Cárter,. Apertura: Día 1611170 14 horas 
Precio Pliego: m|n. 2,000. 



FERROCARRtt 
DOMINGO F. SARMIENTO 
Llámase a Licitación Pública 

N* E. 0914 
Día, Mes, Año y Hora: U dv diciem- 
bre de .1969. a las 14 horas. 

Título: Instalación de alumbrado 
eléctrico en 50 (cincuenta) Estaciones 
y sus dependencias. 

Presupuesto Oficial: m-. 89.900.000 
(ochenta y nueve millones novecientos 
mil pesos moneda nacional). 

Precio Pliegos: .n$n. 20.000 (veinte 
mil pesos moneda nacional). 

Informes y Pliegos: Departamento 
Eléctrico — Calle Prelado Buenaven- 
tura Risso Patrón 150 (Altura, Rivadft- 
vfci 10.700) — Capital Fede»- — De 
8 a 13 bora?, días hábiles. 

e.17'11 N* G..128 v.2S|ll(6í 

FERROCARRIL ~~ 
D. F. SARMIENTO 

Llama: i a Licitación Publica núme- 
ro O. 69(88. — 23|122¡69 - Hora 13.00. 

— LUlíers- Moreno - Construcción de ba- 
ses para barreras automáticas y señales 

- Armarlos de manipostería y estructura 
para señales. 

Presupuesto Oficial: m$n 14.000.000. 
Precio Pliegos: m$n 3.000. 
Informes y Pliegos: Bmé. Mitre 2815 
2» piso. 

e. I4j.ll N' C.107 v.27)lU69 

FER ROCARRIL 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTA 

DEPARTAMENTO 

ABASTECIMIENTO 
Bmé. Mitre 2977. Capital Federal 
Llama a Licitación Pública para la 
provisión de: 

Licitación M.69/572: Descripción: Ce- 
mento composición y material para con- 
trapeo; Apertura: Día: 22(1269: Hora: 
14; Pliego Kspec., dibujos: $ 1.500. 
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'Informes, consultas y venta de pile- 

f" os: ' Oficina' de Muestras, Bmé, Bíitre 
973, Capital Federal, de lunes a- vier- 
nes de. 13 a 18 ñoras./ 

* ' "fi.i4lll-N^e.loa,.v.27|ll[69 



FERROCARRIL 

DOMINGO FAUSTINO 8ARMIENT< 

- DEPARTAMENTO 
ABASTECIMIENTO 
Bmé. Mitre 2917. Capital Federal 
Llama a Licitación Pública para la 
provisión de: _^ 

•' Licitación M. 69/550; Descripción; Tra- 
pos; Apertura; Dlá: 22i 12169: Hora: 15; 
Pliego, Espec. dibujos: $ 2.000. 

'Informes, consultas y venta de plie- 
gos: Oficina de Muestras, Bmé. Mitre 
2973. Capital Federal, de lunes a vier- 
nes de 13 a 18 horas. 

e'.14fll-N9 6.109 v.27111169 

K. i- *" 

FERROCARKIL 
DOMINGO P. SARMIENTO 
Llámase a- Licitación- > ública 
E.6913 
Día, Mes, Año y Hora: "9 de diciem- 
bre de 1989. a las 17 " horas. 

Título Oral. Pico (Pela- de La Pam- 
■pa):.'Construcc!6n-.e Instalación de Súb- 
Uaína Transformadora. * 

Presupuesto Oficial: m$n. 17.939.000 
(diecisiete millones novecientos treinta 
y nueve mil pesos moneda nacional). 

Precio Pliegos: m*n. 5^000 (cinco mil 
pesos moneda nacional). 

Informes y Pliegos: Departamento 
Eléctrico — Calle Prelado Buenaven- 
tura Rlsso Patrón 150 (Altura Rivada- 
vla 10.700) — Capital Federal — De 
8 a 13 horas, díns habites. 

e 17111 Nff 6.129 v- 28|ll|6S. 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

EMPRESA DEL ESTADO 

Llámase a licitaciones públicas para, 
el día 17 de diciembre de 1969, a las 16 : 
horas: N<? 75169, rodamientos, y a las 
16.30 horas: N? 76¡69, viveres. Informes 
y pliegos en Avda. Roque S. Pena 1190, 
Capital Federal, de 14 a 17 horas. 

e.24¡ll N» 6.323 V.5J12J69 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
-. FISCALES . 

COMITÉ EJECUTIVO . 
DE PRODUCCIÓN 
- N» 2.103 
Lie. Pública. N? 895|69. — Cabezas.de 
pozas y. armaduras de surgencia. 
Apertura: 18 )12| 1969. 
Valor: m$ñ. 5.000,00. 
" Uc. . Pública N? 899169. — Cloruro de 
calcio- en escamas. ,■ , . 

'. Apertura; 19)12 (1969. 
Ventas: R. S. Peña 777, 7?. piso, .Capital 
Pliegos: .Sarmiento .770, Capital. . 
. •, -.; ... ■ e.24|ll N? 6.324 V.5|12|69 



FERROCARRIL 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTÍ 

DEPARTAMENTO 
ABASTECIMIENTO 
Bmé. Mitre 2977, Capital Federal 
'Llama a Licitación Pública .para la: 
Licitación T. L. 69/7; Descripción: Re- 
paracióh e Introducción ' de mejoras en 
23 furgones Werfes Poor y Materfer; 
Apertura: Día: .19|12|69:. Hora: 14: Plie- 
go! Espec... dibujos;. $ 20.000. 

Informíi. consultas y venta de plie- 
gos: Oficinas, de Muestras, Bmé. Mitré 
2973, Capital Federal, de lunes a vier- 
nes de 13 a 18 horas. 

e.l4|ll-W 6.110 V.27|ll|69 



YACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS FISCALES * 

Administración Plaza Humen! 
Provincia de Neuquén 

Licitación Publica NS 66|822169: b¡ 
Descarga, Transporte y Estibaje de Ma- 
teriales .de vagón o camión dentro del 
sector Almacenes (Plaza Huincul), por 
un año de trabajo con opción a otro. i 

Apertura: - Yacimiento Plaza auincul, 
4J12J69, 12 horas. 

Pliegos: AvdEi. Roque S. Peña 777. 
Capital Federal, Yacimiento Plaza Huin- 
cul, Mendoza y Comodoro Rivadavia. 
Valor m$n. S.000. 

íí.14|H N» 6.111 v.27|ll|69 



GAS DEL ESTADO/ - ' '" * *' 

Licitación' Pública 

7.638: Contratación atención sanatorial 
afiliados. Prorrogada para el,2|12J69.- 11 
os Retirar Pliegos Alsina 1170, Capital, 
Of. 111 de '7" a 14 hs. — 

e. 21 1 11 N*. 6:297 v,2| 12169 

'YACIMIENTOS . ' 

,. PÍEROLIFEROS FISCALES. 

Ingeniería - ..-...- 

Licitación.. -Pública ,N°. 892)69: /Insta- 
lación' de aire acondicionado en- el -La- 
boratorio -Petrotécnico y Centro.de For- 
mación.- en Florencio Várela- —r- Apertu- 
ra; as¡12¡1969. -— - Valor: m$n. ití.000. 

Licitación Pública N* 898)69: Pejví- 
mentos en calle l y 8, desagües y vías 
férreas en- zona envasado y despacho de 
lubricantes, en Destilería La Plata. — 
Apertura-: 18|12|1969. — Valor: m$n, 
8.000. ' -■ ■ 

Pliegos; R. S. Peña 777, 7» piso, Ca- 
pital. ' ' ' : 
' " ' ' 6.24)11 No 6.325 v. 5112169 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

COMITÉ 

EJECUTIVO' DE PRODUCCIÓN 
Lie. Pública N? 884169. Aparatos de 
comunicaciones. Anortura: 26|12|1969. 
Lie-- Pública N» 888|69. Equipos mo- 
tobombas centrífugos. Apertura 15|12| 
1969. Valor: m$n. 5.00.0. — 
, 14c. Pública N» 889)69. Válvulas co- 
munes. .Apertura:.' 16(1211960.. . 
...- Ventas:. R- S. Peña 77.7, 7» piso, .Capi- 
pital.- Pliegos:, Sarmiento 770, Capital. 
-,.'.. ■ e.20|lí N? 6251. .v.3|12|69 

YACÍMIENTÓS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

EMPRESA DEL ESTADO 
Llamase a Licitaciones Públicas para 
el día 10 de diciembre de 1969 a las 
16 horas: N* 70|69 bujes a rodillo de 
goma; a las 16,15 horas: N* 7H69 vál- 
vulas; a las 16,30 horas: N» 72J69 gram- 
pas de empalme para transportadora de 
cintas; a las 16,45 horas: N? 73169 cintas 
de neoprene y nylon para transporta- 
doras, y a las 17 horas: N» 74169 ro- 
dillos para transportadora de cintas. Va- 
lor de este último pliego: $ 2 000, In- 
formes y pliegos en Avda. Roque 8. 
Peña 1190. Capital Federal, de 14 a 17 

e.l7|ll-N9 6.135 v.28|ll|69 



FERROCARRIL D. F. SARMIENTO 

Llamase a Licitación Pública N» 69(86. 
RL OlascoagaJTelén. — Estación Ge- 
neral Pico. — Construcción' planta ^para 
el lavado de 'vagones jaulas para el 
transporte de hacienda. — 17)12)69. a. las 
16.00 horas. 

Presupuesto Oficial m$n. 14^00.000. 

Precio Pliegos m$n. 3.000. 

Informes y Pliegos, Bmé. Mitre 2815, 
2do. piso. 

e.12111 N» 6.043 V.25|ll|69 

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO 

' Llamase a Licitación Pública- N* 69¡82. 
M. J. Haedo, Unificación del Taller Cen- 
tral de Via y Obras con el de señala- 
miento y telecomunicaciones, construcción 
de un galpón, tinglado y pisos exterio- 
res. — 17112169, a las 13.00 horas. 

Presupuesto Oficial m$n. 16.700.000. 

Precio Pliegos m$n. 3.000. 

Informes y Pliegos, Bmé. Mitre 2815, 
2do. piso. 

e.l2|ll N? 6.044 v.25jll|69 

FERROCA RRIL ■ ':'" ' ' ' " .7 : '' 
*' t). F. SARMIENTO' '*'''>•- 

Llámase a licitaciób ' 'pública N» O. 
69184. — Estación' San Antonio dé ptt- 
duaV conátruccióri v abrigó: — ' 17 de ".di- 
ciembre de 1969; alas _14 v hs. T ' •'■'■' v 1 
Presupuesto oficial: j m$n; 15:í00.000. vi 
Preció pliegos- 'm$tf. '3.000. v -■■ ■* 

Informes y 'pliegos: 'Briíé. Mitre 2815, 
2do. piso.' " ■ fi - ^ : . ' "■ ' ' ^ 
ie»12111t ; »N».6¿ '5 V.-25|ll|69 

Secretaría de Energía. 

' ; GAS ÜEL.ESTAbÓ ,'■'"'*..* \ 

Licitaciones" Públicas,, . .''.'. | ... """ ' 
-7 070: Cont veliículoS íiviEjnós ''^l^la.-- 
'vállol. — " Apertui-al; 1^1.12.ÍPT>, l'8"horaJa. 
7.673: Adq. cintas impresoras, 'mag- ¡ 
nctizables pjmá. Bull GE. 115^ — Aper- 
tura 3|12|69,' 11 horas. .' . . v' 

7.674 - 7.675 - t .7...67S: .Adquisición 
Herramientas' an tichi'spas. — Apertura 
. 5|12~9|12 — 10J12¡69; 12 — 12 — 11' 
hOr£rS. 

7.679: Adquisición accesorios de acero 
p¡soldar. — . Apertura 29)12169, .. 10,30 
horas. . ■,•-'■; •■ ' - ' '-'" 

7.680: Transp, -cañerías *de Valentín 
Alsina a Uahía Blanca. ^Apertura 9| 
-y) fia, 13 horas. -,-.. t, 

7.683: Trabajos perforación, limpieza 
y reacondicionamiento P02OS, en- Gran 
Bs. As. — Apertura 1B|12)69, 12 horas. 

Retirar pliegos ;*jAlsi na 1170 - Of. 1U, 
Capital, de 7. a 14 horas. 

e.24|ll N» 6.341 v. 26)11169 



YACIMIENTOS 
PKTROLn^EROS FISCALES 

Comité Ejecutivo 
Industrial y Comercial 

Licitación. Pública N? 893)09: Envases 
para esmalte asfáltico. — Apertura: 
9|12)1969. 

Pliegos: Sarmiento 770, Capital. 

e.24!ll N« 6.326 -v.28JHJ(;9 

YACIMIENTOS 

PETROLTF'EROS FISCALES 
■ Comité ' Ejecutivo 
Industrial y Comercial 

Licitación . Pública N° CEJ-497. Provi- 
sión' Gas Oil. — Apertura: 18|12|1969- 
Pliegos- Sarmiento 770, Capital. 

e.24)H N« 6.327 v.6|12|69 



YACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS FISCALES 
Comité Ejecutivo 
- ■ de- Na- vega el óñ 

Licitación Pública N* 897(69: R.epa 
ración general del B)T. "San JuUan". 
. Apertura:. 18|12)19.6'9. . _ 

Valor: m$n. 10.000, 
Pliegos: -Comité Ejec.de Navegación 
(Mantenimiento), Viamonte 783, 4» 'pi- 
so, Caplta, e24 | 1:L Nfl6i32 8 v.5)12)79 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
-'.;• FISCALES. 

Comité Ejec. de Producción 

Lie Pública N?. 842)69 - Guinches de 
Producción. ■ • ; - ir 

Apertura: Dispuesta 4)12|1969.- - se Pro- 
rroga, .para - ei : ;15)12| 196r , . , ¿¿ ■ . ■ ■■ ■ 
^.Pliegos: Sarmiento. 770 •■ -Capítol. , 
.. ,-- ; . . .. .M^£,21|il N.' -6^99 V.25J1 1)69 



VAC1MIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Empresa del Estado 

Llámase a licitaciones públicas para el 
día 5 de diciembre de 1969, a las 16 
horas: N? 66J69, electrodos, a las. 16.15 
horas; N? 67¡69 lamparas eléctricas, a 
las. 16.30 horas; N? 68]69. equipo integral 
y funcional de enseñanza de idiomas, 
método audio, y á las 16.45 horas, N<> 
69)69, repuestos para locotomotoras tipo 
Santa Pe. — Valor de éste último pliego, 
$ 2.000^"— Informes j pliegos, en Avda- 
Roque S- Peña 1190. Capital Federal, de 
14 a 17 horas. 

e. 12111 N? 6^12 V.25|ll|69 

Secretaría de Comunicaciones 



.YACIMIENTOS PETROLÍFEROS ' 

"'■"l 1 . FISCALES';- ' . '. y ' /-" r -„ 
^'COMITÉ ÉJEC. DÉ * , . 

■ ''." , pRóbijctiioN ■ -" ' t ....-'\. 

4 " Uc. Pública N» 879169 

Camiones, -r-.. Apertura: -151.1211969. — 
Valor: míri: tSffO. ,^Ventaa;"R S. Pe- 
ña,. 777v 7> Riso,. Capital, .y- ■ .-.; ¿-¿j.- 
e.iSlll Ní 6,179 y._)jl2|69-> 

'; .YACIMIENTOS PEXROLDTEROS 

■■ -FISCALES s ; ; '" 

. Comité Ejec. dé Producción 

Lie. pública N' 867|69. - Barras de 
sondeo. -^Apertura: 9|12U969. '■ ; 
: Pliegos: Sarmiento ^0, Capital. 
. ■■ . e.12111 N? P.014 V. 25)11169 

YACIMIENTOS., PETROLÍFEROS 
■ s FISCALES' : 1 ' '-. ■' ■■. .. 

'.-*;,* INGENIERÍA. . ...-,-,, ..;•.-., 
" ttic. Pública N» 880)69 

Instalación contra incendio para la 
Planta de Almacenaje Gral. Mosconl, 
Salta. Apertura: 10[12|1969. — Valor: 
m$n. 10.000. — Ventas: R. S. Peña 777. 
7» piso. Capital.--- • 

V.18]ll N* 6.177 V.1112J6.9. 



DERECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Expte. N? 7.969 SC|60 

Llámase a licitación pública; cuya 
apertura tendrá lugar el día 2S de no- 
viembre de 1969, a las 10,00, en el 
Distrito 18* (Salta), para contratar la 
ejecución del servicio de transporte de 
correspondencia entre Salta y Molinos, 
con adiciona-íes entre La Poma-Fayo- 
gasta y La Poma-Cachi (Dpto. 18'). 

Por el pliego de condiciones y demos 
datos, ocurrir ál lugar donde se efec- 
tuará la apertura, Molinos o en la Sec- 
ción Locaciones y Contrataciones de 
Transportes (DA), Correo Central, Co- 
rreo Central..., . : . '..-,'- 

é.'24llf' N» 6.329' v.25[H)69 

-DEPARTAMENTO DE i. 

INGENIERÍA Y. MANTENIMIENTO 

'Llámase a Licitación Pública N' 17 
DIM-69.' hasta 'el : 15 de diciembre de 
1969 a las 16.00 horas, para contratar 
bajo 1 ' el régimen' de la Ley 13.064 y por 
el sistema de ''ajuste alzado" los traba- 
jos de construcción de! edificio., para la 
Secretaría de Estado de ■ Comunicaciones 
en la localidad .de Cutral-Co .-(Provincia 
de Neuquén). -. -. .,.-■-■ ■ • ■■ - ■--; ■■■■■■'■ 

Las ofertas se recibirán en el; Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes.. 132, 7? pise, local 740iRujB- 
rips Aires,, donde se realizará la apertura, 
hasta la fecha, y hora indicadas^ Para 
adquirir los - pliegos.. ; o realizar consultas 
concurrir "al local 738 oficina Registro 
Técnico dé ia misma dhección. ... 

Consulta de Pliegos: 13,00 a 19,00 horas. 

Venta de Pliegos: 13.00 a 16.00 horas. 

Presupuesto .Oficial: $ 30.250.000. — 

Valor del Pliego: $ TOOO. — 

Importe de Garantía: $ 302.500. — 

e.21|ll N? 6.287 V.4) 12169 



clones, Sarmiento 151, Copital Federal 
Por las cláusulas particulares y espect* 
fie aciones provisorias de compra concu* 
11 ir a la citada sección cualquier día 
hábil de 11 a 18 horas, y a tos Distritos 
2° (La Plata), 10? (Sgo.' dol Estero), 
14* (Posadas), 18? (Salta) y en las Ofi- 
cinas de Correos úe las Provincias do 
Chacó y Formosa. Ei plano respectiva 
podrá adquirirse en la Sección Compra* 
0>A.),'en el horario de 12 a 16,30 y 
en las Cabeceras de los Distritos men- 
cionados, ál precio de m$n. 45 cada una 
Buenos Aires, noviembre 19 de a969- 
$ 10.800.— e.l9|H N» °.5.314 v.28lll|6» 

DEPARTA3D2NTO DE 

INGENIERÍA 

Y MANTENIMIENTO 

' Llámase a Licitación Pública N» 1» 
DIM, hasta el 16 de diciembre a las 
16.30 horas, para contratar bajo. el. ré- 
gimen de la ley 13.064 y por el' sistema 
de ^ajuste, alzado" do .los trabajos de 
-construcción del edificio.) para la Secre- 
taría de Estado' de Comunicaciones en 
la ciudad de Chivilcoy (provincia, de 
Buenos : Aires). • ■ 

;.- Las ■ ofertas: se .recibirán en el Depar* 
.tamento:, de Ingeniería- y Mantenimieni- 
to, Corrientes 132, T> piso, local J7.4Ó, 
■Buenos Aires, donde . c se realizará la 
apertura, hasta la fecha y hora In- 
dicadas. — Para adquirir los . pliegos O 
realizar consultas concurrir, al ' local 
738, oficina RegUtro Técnico de la misma 
dirección. ' 

Consulta de Pliegos 13 a 19 horas. 
Ventá'dé pliegos: 13 a 16 horas.''— Prfi* 
supuesto oficial: $ 54.000.000— Valor 
del pliego: % 10.000.— Importe fle gm 
rantla: $' 640.000.— ' ' 

Departamento de Ingeniería y Man- 
tenimiento . - 
e.20|ll N? 6.252 v.ll|l3|69 

DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA 

Y MANTENIMIENTO 

-- Llámase ■ a Licitación Pública N* i 
DIM-69 hasta el 10 do diciembre do 
1969¡ a las le "horas, para contrataB 
bajo el régimen de la Ley 13.064 y po* 
el sistema ,de "ajuste alzado*' ; lps- traba- 
Jos de construcción del edificio .para 
la Secretaría de Estado de Comunica- 
ciones en la.; localidad' de Coronel, VI» 
dal (Provincia de Buenos. Aires)- 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de ingeniería y Mantenimien- 
to, Corrientes 132,. 7? Piso, Buenos Al T 
res, ^iocal 740, donde se . realizará lá 
apertura hasta iá fecha y hora Indi- 
cadas. , Para, adquirir los pliegos .0 re- 
alizar consultas, concurrir al local .788, 
oficina, Registro Técnico de la misma 
dirección. , 

Consulta de pliegos: de --•; a 19 horas, 
.Venta dé pliegos: .13 a 16 horas. 

Presupuesto oficial: i 28.500.000.— 
Valor del pliego: $ 7.000. — Import* 
de garantía: % 285.000- 

Departamento de Ingeniería y Man- 
tenimiento. 

' - e.20|ll N» 6.2B8 v.3J12|6». 



DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública N 9 58¡9C9 
■. Llámase a Licitación Pública para .ad- 
quirir: "Crucetas y postes de madsra" 
Las propuestas serán recibidas hasta el 
díti 11 de diciembre de 1969, a las 1« 
v abiertas públicamente en la misma 
ffcha y hora en la Sección Compras 
ír A), 6» piso, local 639 del Palacio 
Central de la Secretaría de Comunica 



DEPARTAMENTO DE . 

LNGEN IERL \ \ 

Y MANTENIMIENTO 
Llámase a Licitación Pública N»_'8Í 
DIM-69, hasta el 10 de, diciembre de 
1969, a"' las"* 17 horas, para ' contratar, 
bajo él régimen de la ley 13.064 y por. 
el sistema de "ajuste alzado" los tra- 
bajos de construcción del edificio" para 
la Secretaría de Estado de Comunica- 
ciones en la localidad de Ituzalngó '(pro* 
viricia de. Corrientes). .. . 

1 Las 'ofertas' so recibirán' en el Depar- 
tamento' de Ingeniería y, Matitenltíiien- 
tóf Corrientes; 13^,^7» Pisó,' Buenos Ai- 
res; dónde * se^ 'realizará ; la ! ' 'ápér* 
tora hasiéi Id' fébha ' y ' hora-' : i.ñdlA 
cadas'. Para' adquirir' 1 los pliegos ' ó.'; ré* 
alizar consultas, concurrir al lócáí .788, 
oficina Registro" V'Técniííó" 'do la ''mlsmai 
dirección." *" 

Consulta de pliegos: de 13 a 19 horas» 
Venta de pliegos: 13 a 16 horas.' 

Presupuesto "oficial: .' ?■ 20jOO0I00O.— 
Valor del pliego:? S-OOO.— Importe 'do 
garantía: $.200.000.-^^'..: : .¡;'-'";'- 
-Departamento .-de Ingeniería y: .¡Man- 
tenimiento. : < t.- - ;■■*■ '•" " ', "Y 
(,;■■■ ■ :■ ■ .:- -e;20|ll/ N* .6.254 V.3113J6)! 

.;.. DEPARTAMENTO .DE. ;-.' i' ' 

-. .INGENIERÍA ■■;■. •.■■ :--'--''i'- 

Y MANTENIROENTO . 

■" Llámase a Licitación Pública N' V 
DIM-6£, hasta el 9 de diciembre dfli 
1969, a las 17 .horas, :. para contratar, 
bajo el régimen dé la ley 13.064 y poí| 
el sistema de "ajuste alzado" la pro- 
visión- e- instalación* de dos sistemas de 
antenas rómbicas transmisoras orienta- 
das a Puerto Stanley (Islas Malvinas)] 
ya Ciudad del Cabo (África <del Sud>« 
respectivamente, a .erigirse en la >: Plan* 
ta Transmisora ■ de General - Pache'c» 
(provincia -de Buenos .Aires). -. 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimien- 
to, Corrientes 132, 7» piso, local 740* 
Buenos Aires, donde se realizará 1K 
apertura hasta la fecha y hora indi- 
cadas. Para adquirir los pliegos o re- 



P '^-n 16 



BOLETÍN OFICIAL - Martes 25 de noviembre de 1969 



«Üüíir coiiüiiltíis, concurrir al local 788, 
oficina Registro Técnico de la * misma 
dirección. - ; " 

* I*i-C3Upi.tfsto oficial: $ 16.852.000.— 
Valor rtf! pliego: $ 1.000.—'" 

Departamento de Ingeniería y Man- 
ten! miento. 

e.20111 N» G.255 v.3|t2[6Jt 

DE* AHT AMENTO DE INGENIERÍA 
X MANTENIMIENTO 

Llamee a Licitación Pública N? 18 
DIM, h3'i:a el 15 de diciembre de 1969, a 
las 17 hoi\;s, para contratar bajo el ré- 
gimen ce ¡a Ley 13 064 y por el sistema 
de "ajuste alzado" los trabajos de 
construcción del edificio para la Secre- 
taria de Estado de Comunicaciones en La 
localidad de Cipolletti (Provincia de Río 
Negro ) 

Las oí'eitas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes 132, 7? piso, local 740, Buenos 
Aires, dónele se realizará la apertura, 
hasta la fecha y hora indicadas. Para 
adquirir Jos pliegos o realizar consultas 
concurrir al local 738, oficina Registro 
Técnico de la misma dirección. 

Presupuse Oficial: $ 50.700,000. 
' Valor dei /liego: $ 10.000. 

Inniorte oe Garantía: ? 507,000. 

Departamento de Ingeniería y Mante- 
nimiento. 

'e.20|U N? 6.256 v.ll|12|69 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
Y MANTENIMIENTO 

.Llámase a Licitación Pública N? 73 
DIM-69, hasta el 15 de diciembre de 1969, 
a las 18 horas, para contratar bajo el 
régimen de la Ley 13.064 y por el sistem- 
óla de "ajuste alzado" la provisión e 
instalación en el Palacio Central de 
Correos y .Telecomunicaciones de equi- 
pos Radioterminales Lincompex. 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes 132, 7* piso, local 740, Buenos 
Aires, donde se realizará la apertura, 
hasta, la fecha, y hora .indicadas. Para 
adquirir Jos pliegos o realizar consultas 
concurrir al local 738, oficina Registro 
Técnico de la misma dirección. ' 
Presupuesto Oficial: $ 55.600.000 
..Valor del Pliego: $ 5.000. 
. Importe de Garantía: $ 556.000. 

Departamento de Ingeniería y Mante- 
nimiento. 

e.20|ll N» 6.257 v.ll|12|(19 



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
• V MANTENIMIENTO 

Llámase a Licitación Pública N* 41 
DIM-69, hasta el 5 de diciembre de 1969, 
O las 16 horas, para contratar bajo el 
régimen de la Ley 13.064 y por el sistema 
de "ajuste alzado" los trabajo de provi- 
sión e instalación de aire acondicionado 
4n el Palacio Central de Correos y Tele- 
comunicaciones, Capital Federal. 

Las ofertas se- recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes 132, 7? piso local 740, Buenos 
Aires, donde se realizará la apertura, 
hasta la fecha y hora indicadas. Para 
adquirir los pliegos o realizar consultas 
■ concurrir al local 738, oficina Registro 
.¡Técnico de la misma dirección. 

Presupuesto Oficial: $ 35.000.000 
; Valor del Pliego: S 500. 

Importe de Garantía: $ 350.000. 

Departamento de Ingeniería y Mante- 
nimiento. 

e.20|ll N* 6.258 v.3|12J69 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
Y MANTENIMIENTO 

Llámase a Licitación Pública Ne 29 
DIM-69, hasta el 12 de diciembre de 1969, 
a. las 16.30 horas, para contratar bajo el 
régimen de la Ley 13.064 y por el sistema 
de "ajuste alzado" los trabajos de cons- 
jtucción del edificio para la Secretaria 
de Estado de Comunicaciones en la lo- 
calidad de San Pedro (Provincia San ' 
Salvador de .Jujuy). 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento, 
.Corrientes 132, 7 o piso, local 740, Buenos 
Aires, donde se realizará la apertura, 
hasta la fecha y hora indicadas. Para 
adquirir los pliegos o realizar consultas 
concurrir al local 738, oficina Registro 
técnico, 

Presupuesto Oficial: $ 53.200.00C 

Valor del Pliego: $ 10.000. 

Importe de Garantía: $ 532.000. 

Departamento de Ingeniería y Mante- 
amiento. 

e.20|.U N9 6.259 V.ll|12¡69 



ra, hasta la fecha y hora indicada*. — 
Para adquirir los pliegos o realizar con. 
sultas, concurrir al local 738, oficina Re- 
gistro Técnico de la misma dirección. 

'Presupuesto oficial: $ 68.000.000. 

Valor del pliego: 4 15.000. 

Importe de garantía; $ 680.000. 

Departamento de Ingeniería y Mante- 
nimiento 

e.l9|ll N» 6.197 V.10¡12;69 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 

Y MANTENIMIENTO 

Llámase a Licitación Pública N» 8 
DIM-69, hasta el 11 de diciembre de 
1969, a Jas 16.30 horas, para contratar 
bajo el régimen de la Ley 13.064 y por 
el sistema de "ajuste alzado", la cons- 
trucción del edificio para la Secretaría 
de Estado de Comunicaciones, en la ciu- 
dad de La Plata, (Provincia de Buenos 
Aires). 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes 132, 7» pifio, local 740, Bue- 
nos Aires, donde se realizará la apertu- 
ra, hasta la fecha y hora indicadas. — 
Para adquirir los pliegos o realizar con 
sultas concurrir al local 738, oficina Re- 
gistro Técnico de la misma dirección. 

Presupuesto oficial: $ 653.600.000. 

Valor del pliego: $ 50.000. 

Importe de garantia: $ 5.936.000. 

Departamento de Ingeniería y Mante- 
nimiento. 

e,19|ll N? 6.198 V.10I12J69 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 

Y MANTENIMIENTO 

Llámase a Licitación Pública N? 10 
DIM-69, hasta el 12 de diciembre de 
1969, a las 17.30 horas, para contratar 
bajo ei régimen de la I^ey 13.064 y por el 
sistema de "ajuste alzado" los trábalos 
de construccin del edificio para la' Se- 
cretaria de Comunicaciones en la locali- 
dad de Balcarce (Provincia de Buenos 
Aires) 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes 132, 7* piso, local 740, Bue- 
nos Aires, donde se realizará la apertu- 
ra, hasta la fecha y hora indicadas. — 
Para adquirir los pliegos o realizar con- 
sultas, concurrir al local 738, oficina Re- 
gistro Técnico de ¡a. misma dirección. 
Presupuesto Oficial: $ 69.300.00. 

Valor del pliego: $ 15.000. 

Importe de garantía: $ 693.000. 

Departamento de Ingeniería y Mante- 
nimiento. 

e.l9!ll K9 6.199 V.10|12)69 



co para estereofonía múltiple en frecuen- 
cia modulada,, con destino al Servicio 
Oficial de Radiodifusión (LRA) en la 
Ciudad de Buenos Airea. 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes 132 —7» piso — Buenos Ai- 
res, donde se realizará la apertura, has- 
ta la fecha y hora indicadas. Para ad- 
quirlr - los pliegos o realizar consultas 
concurrir al local 738, oficina Registro 
Técnico de la misma Dirección. 

Prosupuesto Oficial: $ 142.534,375, — 
Valor del pliego: % 15.000.— r 
Importe de garantía $ 1.426.344.— De- 
partamento de Ingeniería y Manteni- 
miento. 

e. 17|11 N» 6.149 v. 28|11|C9 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 
Y MANTENIMIENTO 

Llámase a Licitación Pública número 
23 DIM-63, hasta el 12 de diciembre 
de 1S69; a las 16.00 horas, para con- 
tratar bajo el régimen de la Ley 13.064 
y por el sistema de "ajuste alzado", 
los trabajos de construcción del edi- 
ficio para la Secretaría de Estado de 
Comunicaciones en la ciudad de Jesús 
María (Provincia de Córdoba). 

Las ofertas se recibirán en et De- 
partamento de Ingeniería y Manteni- 
miento, Corrientes 132 - 7» piso - local 
740, Buenos Aires, donde se real'zará 
la apertura hasta la fecha y hora in- 
dicadas. Para adquirir los pliegos o re- 
alizar consultas concurrir al local 738. 
oficina .Registro Técnico» de la misma 
dirección. 

Consulta de pliegos: 13.00 a 19.00 
horas. 

Venta de pliegos; 13.00 a 10.00 horas. 

Presupuesto Oficial; $ 35,000.000. 

Valor del pliego: $ 8.000. 

Importe de garantía; $ 350,000. 

e.l4|ll N* 6.101 v. 27111|69 



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
Y MANTENIMIENTO 

Llámase a Licitación Pública N? 11 
DIM-69. hasta el 12 de diciembre de 
1969, a las 18.00 horas, para contratar 
bajo el régimen de la Ley 13.064 y poi 
el sistema de "ajuste alzado", los tra- 
bajos de construcción del edificio para 
la Secretaría de Estado de Comunicacio- 
nes, en la localidad de General Ville 
gas (Provincia de Buenos Aires). 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento. 
Corrientes 132, 1* piso, local 740, Bue- 
nos Aires, donde se realizará la apertu- 
ra, hasta la fecha y hora indicadas. — 
Para adquirir los pliegos o realizar con- 
sultas, concurrir al local 738, oficina Re- 
gistro Técnico de la misma dirección. 

Presupuesto oficial: $ 50.000.000 

Valor del pliego: $ 10.000. 

Importe de garantía: $ 500.000. 

Departamento de Ingeniería y Mante- 
nimiento. 

e.ISfll N9 0.200 v.l0¡12¡69 



DEPARTAMENTO 
DE ÍNGENTERIA 
Y MANTENIMIENTO 

Llámase a Licitación Pública número 
36 DIM-63, hasta el 12 de diciembre 
de 1969, a las 17.30 horas» para con- 
tratar bajo el régimen de la Ley 13.064 
y por el sistema do "ajuste alzado", 
los trabajos de construcción del edi- 
ficio para la Secretaria de Estado de 
Comunicaciones en la localidad de Tos- 
tado (Provincia de Santa Fe). 

Las ofertas se recibirán en el De- 
partamento de Ingeniería y Manteni- 
miento, Corrientes 132 - 7* piso - local 
740, Buenos Aires, don-de ae realizará 
la apertura hasta la fecha y hora in- 
dicadas. Para adquirir los pliegos o re- 
alizar consultas concurrir al local 738» 
oficina Registro Técnico, de la misma 
dirección. 

Consulta de pliegos: 13.00 a 19.00 
horas. 

Venta de pliegos; 13.00 a 16.00 horas. 

Presupuesto Oficial: ? 36.800.000. 

Valor del pliego: $8,000. 

Importe de g&rantía: $ 368.000. 

e. 14|11 N» 6.102 v. 27111169 



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
Y MANTENIMIENTO 

Llámase a Licitación Pública N* 27, 
DIM, hasta el 11 de diciembre de 1969 
a las 18.00 horas, para contratar bajo 
el régimen de la Ley 13.064 y por el 
&Btema de "ajuste alzado", los traba- 
Jos de construcción del edificio para la 
Secretaría de Estado de Comunicaciones 
en la localidad de Villa Dolores (Pro- 
vincia de Córdoba). 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes 132, 7» piso, loca] 740, Bue 



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
Y MANTENIMIENTO 

Llámase a Licitación Pública N? 26 
DIM-69, hasta el 11 de diciembre de 1969, 
a las 17.30 horas, para contratar ba- 
san jo el régimen de la Ley 13.064 y por eJ 
sistema de "ajuste alzado" los trabajos 
de construcción del edificio para la Se- 
cretaria de Estado de Comunicaciones 
en la Ciudad de Río Cuarto (Provincia 
de Córdoba). 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes 132, 7» piso, local 740, Bue- 
nos Aires, donde se realizará la apertu- 
ra, hasta la fecha y hora indicadas. — 
Para adquirir los pliegos o realizar con- 
sultas, concurrir al local 738, oficina Re- 
gistro Técnico de ia misma dirección. 

Presupuesto oficial: $ 445.000.000. 

Valor del pliego: $ 50.000. 

Importe de garantia: $ 4.450.000. 

Departamento de Ingeniería y Mante- 
nimiento. 

e.l9|ll N* 6.201 V.10il2|69 



» A. res . «¿b. * rsüEz : ¿ Tp^iSterírtS-XS, ¡ESSalLiSíéSS 



DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 
Y MANTENIMIENTO 

Postérgase el llamado a Licitación Pú 
biiea N» 47 DIM-60 hasta el 2 de di- 
ciembre de 1969, a las 16,30 horas, para 
contratar bajo el régimen de la Ley 
N» 13.0C4 y por el sistema de "ajuste 
a Izado" los trabajos de Provisión 
instalación, ajuste, puesta en funciona- 



DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 

Llámase a Licitación Pública N? 66 
DIM, hasta el 28 de noviembre de 1969 
a las 17.00 horas, para contratar bajo el 
régimen de la Ley 13.064 y por el sis- 
tema de "ajuste alzado" de los trabajos 
de Modernización del Servicio Público de 
Telefonogramas (Obras Civiles) en Co- 
rreo Central. — 

Las ofertas se recibirán en el Departa- 
mento de Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes 132, 7» piso, local 738 Buenos 
Aires, donde se realizará la apertura, 
hasta la fecha y hora indicadas. Para ad- 
quirir o consultar los pliegos concurrir 
a la oficina Registro Técnico de la mis- 
ma dirección. — 

Consulta de Pliegos: 13.00 a 19,00 horas. 

Venta de Pliegos: 13.00 a 16.00 horas. 

Presupuesto Oficial: $ 45.000.000. — 

Valor de Pliego: $ 10.000. — 

Importe de Garantía: $ 450.000. — De- 
partamento de Ingeniería y Mantenimien- 
to. 

e.SJll N« 5.872 v.26|U|69 

' DEPARTAMENTO 

i DE INGEND2RIA 

Y MANTENIMIENTO 

Postérgase hasta el 4 de diciembre 
de 1969, a las 16 horas, la apertura de 
la Licitación Pública N» 38, DIM-69. 
para contratar bajo el régimen de la 
ley 13.064, y por el sitema de "ajusto 
alzado", los trabajos destinados a l. 
Modernización del Servicio Público de 
Tele fonogramas do Correo Central. 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento de Ingeniería y Mantenimiento 
Corrientes 132. 79 piso, loca. 740. Bue- 
nos Aires, donde se realizará la aper- 
tura hasta la fecha y hora indicadas 
Para adquirir los pliegos o realizar 
consultas concurrir al 1 cal 740. oficina 
Registro Técnico de la j .isma Direc- 
ción. ' 



Presupuesto Oficial: f 48.151.0MU 
Valor del Pliego: t 10.000. 
Importe de Garantía: $ 461.610. 
Departamento de Ingenlerfc. y MAtt* 
tenlmlento. 

Q.18I11 wo 6.076 v.aiisiei ; 

MINISTERIO DE JUSTICIA " 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

Expediente T. 329169 - DN 
Llámase a Licitación Pública N» 87, 
cuya apertura tendrá lugar el día 28|U| 
69, a las 14 horas, en la División Con- 
trataciones, DN, Paso 650, p. 8?, CapU 
| tal Federal, para la adquisición de Má- 
quinas para el taller de mosaiquéria, con 
destino a distintas Unidades. 

Informes y pliegos; Dirigirse a la men- 
cionada División los días laborables de 

13 a 18 horas. — El Director de Ad- 
ministración. 

e.24lll N9 6.331 v.25|1116*> 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

Expte. T. 344|69 (D.N.) 

Llámase a Licitación Pública N? 88 
cuya apertura tendrá lugar el día 1?|12. 
'69. a las 15 horas, en la División Con- 
trataciones (D.N.), Paso 650, P. 3», Cap. 
Fed. para la adquisición de máquinas 
para taller de imprenta. 

Informes y pliegos: Dirigirse a la 
mencionada División los días laborabples, 
de 13 a 18 horas. — El Director de Ad. 
mlnlstración. 

e.24)ll N» 6.332 v.25|ll|69 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

Expte. C. 2899(69 - (DN) 
Llámase a Licitación Pública N» 64 
2* Llamado, para el día 3fl2J69, a las 

14 horas, con el objetó de resolver la 
contratación para la construcción de 
una Cámara Frigorífica, en la Colonia 
Penal de Rawson (U. 6) . 

Pliego de bases y condiciones, obser- 
vaciones y aclaraciones, dirigirse a Di- 
visión Contrataciones (D. N.), Paso 550. 
p. 3?, Cap. Fed., de 13 a 18 horas, don- 
de deben enviarse las propuestas y se 
efectuará el acto. 

Los planos podran ser adquiridos en 
la División Contrataciones (D. N.), pre- 
vio pdgo de m$n. 500, que será abonado 
en División Tesorería (DN), Paso 550. 
planta baja, Cap. Fed. — importe de lá 
garantia: $ 36.000 m|n. — El Director de 
Administración. 

e.24|ll N? 6.333 V.26jll¡69 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

Expte. D. 2613169 (D.N.) 
Llámase a Licitación Pública N? 5. 
cuya apertura tendrá lugar el día 19112169 
a las 14 horas, en la División Contrata- 

SS~i CDN) ' I ! aeo 550 / P- 3í » Ca Pltai 
Federal, para la adquisición de Lefia 

Federa oa° íi)!* ^^ de * Capital 

Informes y Pliegos: Dirigirse a la 

mencionada División los días laborables 

SL&AJL*™ - ■ Dlrector de 

e.24fll N* 6.339 v.25jll¡69 

(Exped. c. 3.177169-D. N.i 

Llámase a Licitación Pública Ni oí 
para el día 22|12j69, a las 14 horas, co¿ 
el objeto de resolver la contratación pa- 
ra la construcción en Ezeiza Provincia 
de Buenos Aire*, de la primera etapa 
ae un edificio destinado al Instituto co- 
rreccional de Mujeres (U. 3), que com- 
prende: alojamiento de internas, coci- 
na comedores y locales de trabajo. 

Los pliegos de oases y condiciones in- 
cluido ios planos, podrán ser retirados 
de la División Contrataciones (DN) pa- 
so 550, p. 3?, Capital Federal, previo 
pago de la suma de m$n. 3.000, que será 
abonada en la División Tesorería (DN) 
Paso 550, Planta Baja, Cap. Federal. 

importe total de la garantía: pesos mo- 
neda nacional 2.300.000. — E< Director 
de Administración. 

e.21|U-N0 6.289 V.12|12|6S 

SERVICIO PENITENOIAIUO 
FEDERAL 

(Exped. O. 3.17810» - DN -) 
Llámase a Licitación Pública N' 90 
para ol día 18ll2{69, a las 14 horas, en 
el objeto de resolver la contratación pa- 
rtí la construcción de un Pabellón Cen- 
tra! destinado a alojamiento de inter- 
nos, escuela, enfermería j lavadero; un 
Pabellón para servicio de seguridad ex- 
terna y la Torre Tanque para su mi n la- 
tí o de agua corriente, con su correspon- 
diente red de distribución, en la Cárcel 
de Esquel (U. 14). 

Fuego de bases y condiciones, inclui- 
do los planos; podrán ser retirados de 
la División Con tiratac iones (DN), previo 
Ptgo de la suma de m$n. ¿.000 que será 
abonado en la División Tesorería (DN) 
Paso 550, planta baja, Capital Federal. ' 
Importe de la garantía: m$n. 830.000 
— El Director de Administración. 

e.l9[ll N» 6 203 v.l0|l2|<¡9 



